ساختمان لوکوسیت ها 
2 - ساختمان هسته :- لفوسیت ها هسته کروی شکل دا شته که در لفوسیت های 
کوچك بصورت متراکم و تاريك و در لفوسیت هاي بزرگ نسبتاً روشن میباشد . در مونوسیت 
هسته شکل بيضوي با يك فرورفشتگی در يك طرف و کمي د: ور تر از مرکزقرار دارند . 
بازوفیل شکل هسته ٩‏ مانند بوده ای مه اوق و از در باس ت19 که توسط ۱ 
شته ها ی نازك کروماتین با هم وصل میب‌اشند ساخته شده است . در نوتروفیل تعداد لوب 
هاي هسته زیاد بوده. وحتی تعداد آن به 6 لوب نیز رسیده میتواند . که اين لوب ها نیز 
توسط رشته های نازك کروماتین با هم وصل میباشند . ۱ ۱ 
۱ وْاز همین رو نوتروفیل را بنام 6۷۲65 ماما جهع۳0۰1ط 0 001۷ نیسز 
یاد مینمایند . تعداد لوب های نوتروفیل ارتبط به دید سن آن میگرد. 


۵ - ساختمان سایتوپلازم (- سایتوپلازم لفوسیت ها کم : وه شکل يك حلقه در اطرات 
هسته قرار دارد و در تلوین رنگ آبی روشن را اخذ میکند - مقدار ساییتوپلازم مونوسیتها 
نسبتاً زیاد بوده ؛ و برنگ آبی ظاهر میگردد . در سایتوپلازم لفوسیت ها « و مونوسیت ها 
گرانول وجود ندارد . سایتوپلازم گرانولوسیت ها با داشتن دانه ها مشخص میگردد . تعداد 
۱ دانه های نوتروفیل زیاد بوده و با با رنگ های اسیدی و قلوی رنگ میگیرند ايين دانه ها در 
حقیقت لایزوزوم ها هستند . دانه هاي ایزنوفیل نسبتاً بزرگ جوده و با ردگ های اسیدی 
مانند ۳0510 تلوین میگردد . اینها نیز لایزوزوم بوده که در 17.1۷1 هردانه دا رای دو قسمت ‏ 
میباشد ۰ یکی قسمت محیطی که حاوی انزایم هاق 1 1۷5۹080172 است ؛ دیگر قسنسمت 
مرکزی که بنام 6 ۰۲۷۹]۵11010 یاد گردیده , و از مواد پروتینی ساخته شده و مسول ‏ 
رنگ سرخ دانه های ایزنوفیل میباشد . دانه هاء ی بازوفیل نسبعاً بزرگتر و شکل کروی داشته 
وبا رنگ های قلوي رنگ آبی را به خود اخذ مینماید . ۱ ۱ 

علاوت در سایترپلازم لوکرسیت ها مایتوکاندریا - گولجی کامپلکس و *."] نیسز به 
مشاهده میرسند . خصوصا در مونوسیت ها تعداد مایت وکاندریا فوق العاده زیاد میباشد . هم 
چنان جهت حرکت لوکرسیت ها میکروتبول ها نیز در این حجرات وجرد دارند . 


حرکت و 0102820610518 لوکرسیت ها بت 
فام لوکوسیت ها قابلیت حرکت مشابه امیب را دارا رده که در این جمله مونوسیت ها 
۱ و نوتروفیل ها نظر به دیگر انواع لوکوسیت ها زیاد تر فعال میباشند . در حالیکه حرکت 
۱ ایزنوفیل بسیار بطی بوده و لفوسیت ها در خون کمترین حرکت و فعالیت را نشان داده و 
زمانیکه از اوعیه خارج گردند معحرك شده ورانساج مختلف را عبور مینمایند. نسبت همین 
خاصه حرکت.لوکوسیت ها با آسانی از 221127 ) خارج ودر انساج اطراف دنو ۱ 
فعالیت مینماید . در محل التهابی تعداد نوترفیل ها فوق العاده زیاد بوده و توسط فعالیت . 
انزایا تیك لایزو وزوم خود سسبب 6۷1056 012220 باکتری ها و تضریب انها میگردو  .‏ 
یزنونسیل هم قسابلیت 031056 11820 داشته لیکن قدرت تخریب یاکتری آن نظر به ۱ 
نوتروفیل ضعیف تر است . مونوسیت ها حجرات فعال عنالاه ۵۳220 بوده کسه بعند از 
خارج شدنبز اوعیه اکثراٌ به ۵۳۵۵6 2670:] تبدیل میگردد . 9« ۱ 
مجمرع تم کیت ها در خون قرب به شکل غیر لبود و زمانکه چا 
اوعیه را عبور ایند به حجرات فعال تبدیل میگردند. ی ۱ 


0 1 با طول حیات لوکوسیت ها با 

بر خلاف اریتروسیت ها که 120 - 100 روز حیات دارند یکتعداه لوکرسیت ها دوره 
حیات کرتاد دارند مثلاً حیات نوتروفیل تقریبا 15 ساعت - ایزنوفیل #ددین روز 
بازوفسیل 18- 9 ماه و یکتعداد لفوسیت ها چند روز زنده گی مینمایند که بنام 000011 

۷۵۵۵ 11۷60 یاد میشوند . و یکتعداد دیگر طفوسیت ها برای چندین سال حیات ‏ 
۱ به سر برده و بنام 0۷68 1/9۵0 11۷0 اد میگردند . حیات مونوسیت ها نیز 
تفاوت برده پعني از چند روز لیماها: و تی سال ها دو ام مینماید 5 





سر( سس 





معلومات اضافی درمورد 712100106017165) 
و واناممابه۱۱ ۱ 

الف :- سه نوع دانه در سایتوپلازم نود تروفیل وجود دارد : 

- 212۳165 0۲11۳8۲۷ :- مشابه لایزوزوم بوده و حاوي 6( 0 و 
6( ۵ میباشد که تاثیر 0۵6161121 27111 دارند . 

- 2۳۵۳165 ۱6600021۷ : - مواد این گرانول ها در فاصله ببن حسجرات آزاد 
گردیده و عکس العمل التهابي را تحريك مینماید . 

کعاناط2اع ت16 : - مواد این گرانول سبب التتصاق نوتروفیل با ججرات 
" دیگر میشود و در نتیجه آن عملیه 60515 ۱3220 انجام می یابد 

پ :7 نوتروفیل حاوی مقر فراوان گلایکوجن بوده که بعد از خارج شدن نوتروفیل از 


۱ 


جریان خ حون سبب تولید انرژی میگردد 


:- نوتروفیل بععد از بلع نمودن باکتری ها به زودترین فرصت از بین میروند ودر 
نیجهفعلیت ناب ها ی لایزوزوم در اطراف آن سبب 18681108 تبا0لب! انساج گردیده ۱ 
که از همین رد در ۱25 یا چرك یکتعداد زیاد نوتروفیل های مرده وجود دارند . 
:- توتروفیل ها اخذه های مخصوص دارند که توسط آن با مواد اجنبی و باكتري ها 
مي چسپند. و بعداً سبب 6(/]05[5 011220 آن میشرد . 0 "۳ 
ج :- نوتروفیل ها توسط 8 که از انساج مرده درمحل التهایی تولید 
میشوند جذب میگردد. 
و - حرکت نوتروفیل به فلامنث های 2613 سایتوپلازم آن اتباط درد 


ی 0 ۱ ۱ ۱ 
در حجر با هم شاهتداشته شته و مست سل با ول نی یز اد ما 


5 7ب :- عسلاوه از امن , بازوفسیل ومسست سل هر در حساوي ۲۱۵0 
-عاحطوآناه صتامج0) و 3 0)۲1696>ناص1 نیز میباشد. انتي بادی های که توسط ‏ 


مسسسسسسسسس مخز( هس 








رو 


لشوسیت در مقابل انتي جن تولید میگردد با غشای حجروي بازرفیل و مست سل تاش 

حاصل نوده و سبب ازاد شسدن هست‌امین و پروز ۳0۵۵۲56۳5111۷11۷ 1۱90601۵16 
5 ات میگردد : که مشال های آن ۲]162118را - 29111۳08 و۱۳۱۳[5 216 تالام 
میباشد. 


6 - واندام مواوم ۱ ۱ 
الف :- تعداد ایزنوفیل ها در واقعات الرژياك و پرزيتي زیا میگردد . 
ب :- ایزنوفیل يك ارتباط وظیفری ب ول و مست سل داد که فلا توضیع 
میشود : 
۱ - مواد بط بزفیل و مست سل در وجودیت یج در انساج آزاد 
میگردد ایزنوفیل با انها یکجا شده و آنرا 0 میسازد که در نتیجه شدت 5 
0 ۸۱16۲821 را کم میسازد . ۱ 
ات :- بر علاوه دانه های وصفي ۱ ایزنونیل مک خته داراي یکتعداه دانه هاي کوچاه 
دیگر »,حاوی انزایم هاي ۳226 5 2010 و عصفاقمآنده ره نیز میباشد که مواد 
آن در نسح اطراف آن آزاد میگردد . ۱ 
ث :- تعداد ایزنوفیل ها ر اج یم شام ده رس ۱ 
زباد و از طرف بعد از ظهر کم میباشد . 5 ۰ 


معلو مات اضافی در مورد معالزممآنممتوم- 

3 - ۱0۳۵۵6)65 ۲ب :- 30- - 20 فیصد لوکرسیت ها را لفوسیت ها تشک 
میدهد . علاوه از لفوسیت های دورانی يك تعسداه لفسوسیست ها ۳ 
اعض‌ای لفاوی نیز وجود دارد . لفوسیت های کوچد دا رای هسته متراکم و یکمقدار ؟ 
سایتوپلازم و ارگانیل بوده از ینرو حجرات در حال استراحت هستند قوسیت ها ی 
هم بدو نوج اند. ۱ ۱ 

بکتعسداد آن نام اعقاا ال یاد گردید که ریت های کسوچلن « ۱ 








میسازند . و یکتعداه دیگرشان لفوسیت های بزرگ پخته اند که در موجودیت انتی جن 
تحريك میشوند . در حیات رشیمی لفوسیت ها از حجرات میزانشیم جدار کیسه زرده - جگر 
" و طحال منشا میگیرند . این حجرات رشیمی یا دااع 16۳ بدا به مخ عظم منتسقل . 
۱ گردیده و در آنجا سیب تشکل لفوسیت ها میشود که این لفوسیت ها دو مسیر ر انتخاب 
الف : - یکتعداه نها از طریق دوران خون داخل تیموس شده ودر آنجا "دوباره تقسیم 
گردیده و تغفیر شکل داده ,و 06۷۲65 0 - - 1" را تشکیل میدهد . این لفوسیت ها 
دوباره داخل دوران خون گردیده و از آنجا به نسج لفاوی عقدات لفاوی - طحال - تانسل و 
معا میرسند و در عقدات لفاوی در اطراف فولیکول های لفاوی و در طحال در پولپ سفید 
۱ ۱ جابجا میگردند . و از اینجا از طریق اوعیه دموی دوباره داخل دوران خون میشوند . و و تقریباً 
85 فیصد لفوسیت های خون را همين 0۷165 مطامورص [- -[" تشکیل میدهد . 
5 ب :- گروپ دوم لفوسیت های که از 65 ٩617‏ مخ عظم منشا گرفته اند بدون 
۱ اينکه به تیموس بروند داخل دوران خون شده و به انساج لفاه وی نواحی دیگر عضویت انتقال ۱ 
میگردند . اینوع لفوسیت ها بنام 01/165 3-0 یاد گردیده ( ۲ از کلمه ۲۹۵ 
کیاز20۲10] گر فعه شده که يك طاآناعلا8176 , عهماع. در پرندگان است ) این لفوسیت 


هابر خلاف 0/66 90ح‌طبو[- که در عقدات لفاوي و طحال جابجا میگردند در تودول 


آهای لفاوی عضویت قرار میگیرند . که 66016 لممنع06 هر نمودول روشن و از - ]5 
۷16 1۱۳۳۹00۹0 های فعال و در حال انقسام و قسمت محیطی نودول تاريك بوده و از- ظ 
۵ ۲۲۱0]۱0/آهای مترا کم و پخته ساخته شده . بنااً 01۷166 1۲00۳0 - ۳ هم مانند ‏ 
0۷16 1-0 در انساج طفاوی و دوران خون قرار دارند 0۷16۰ 2-1۷۲۳0010 مانند 
۰ 6 1-1۷۳۱۵۳۵0 مسراحل 0 دارد که محل آن تا کنون واضع معلوم نبوده 
و یکتعداد مولفن به این عقیده اند که این م02 در مخ عظم صورت میگیر ولی . 
آیکتعداد به اين نظر اند که مراحل 1 ۱( لفوسیت هاي 8 در ۱۳۵605۵ 

6ا و[ ما 0 0( امعا صورت می پذیرد. ۱ 


۱ سس ت04 گت سس تست 
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ان تا 


«900 2961 0 ۸126 :- ماد یکه عکس العسمل دفاعی بدن را 
تحسريك نمایند بنام 0 بیاد میگردند این انتی جن مکن به شکل ۳۵6]6114 - 


۱ حجرات توموری و يا یکتعداد مالیکول های پروتینی / یا پولی سکراید باشند 4 


0001۷ ۸1 مواد بیان که در دال رن خون رب لاس و یا در سطح 
یکتعداد حجرات مانند ۱۱2۱۱۱ - 1 وجود داشته که سبب تخریب و از ببن رفتن 
انتی جن میگر دد . اين انتي بادی ها نام عصزلناتاهاع 13۳۳۳۱3۱0۳0 یاد شده که در انسان ها 


نج شکل آن وجر دارد: 


الف - 06 18 :- ۵ فیصد ع] سیروم خون انسان را تشکیل داده و یگانه 1 است ‏ 


که از پلاسنتا عبور مینماید . و سبب معافیت طفل در روز های اول بعد از ولادت میگردد . 


۱ ب :- ۸ 12 > نع در فرازاتبدن اند لعاب - ال - افرازات قصبات - 
افرازات پروستات و افرازات مسهبل وجود داشته و از نفوذ مواد اجنبی و ۲۲۱610 
00007 با به اخل عضویت جلرگیری مناد ۱ ۱ ۱ 

- ۷ »1 10-4 فیصد 18 سیروم انسان را تشکیل داده که در غیر سی 


۱ ت_ مضره و فعال شدن انزایم های پلازما رول مهم را بازي مینماید ۱ 


- بل ع] :- اینوع 2 توسط پلازماسل افراز گردیده که بعد از مواجه شدن با 
سب قاس حسجرات بازوفسیل و مست سل یکتسعسداه مسواد بيسولوژيك را مسانند ۱ 
6 2( م۱۳۳۳ - و تسین افراز نو ده و سبب ۱6۵ ۸۱۱۵۵16 


‌ 


میسود . 


وود بوده و در ما نی جن خاص عملماید . 


لفوسیت ها و ۱/۹ «با 9۲ 82] ۱ 





لفرسیت ها بخش اساسی سستم معافیتی عضویت بوده که در مقابل مردا اجنبی - 


باکتری ها و دیگر میکرو ارگانیزم ها به مجادله می پردازد . بر خلاف نوتروفیل و مونوسیت 
که بصررت مستقیم حملات مواد اجبني را دفع مینمایند . لفوسیت ها با تولید مراد خاس 


بنام 000105 ۸0۱1 در مقابل اين مواد مجادله و مدافعه فوده و آنها را تخریب میکند . 
انتی بادی ها مالیکول های مخصوص پروتینی اند که قابلیت شناخت پروتین های اجنبی را 
دارند . پروتیل های اجنبی اکشرا به شکل 26۳7 ۸۸۲۱/۱ داخل بدن شده که به شکل باکتری ها 
- میکروازگانیزم ها و يا حجرات و انساج که در یل نی ۱۱ با شخص به شخص ‏ 


دیگر از آن استفاده میگردد بوده میتواند. 


هم چنان در عضویت انسان هم تعداد زیاد پروتین ها ای دارند که بنام 901 
ما20 یاد میشود انتی بادی ه ی لفرسیت ها قابلیت شناخت پروتین های اجنبی و از 
خود را دارند . 
هر انتی جن توسط ك انتي بادی مخصوص تخریب میگردد و هر لفوسیت قابلیت ترلید 
انتی بادی های زیاد را دارند . تعداد لفوسیت ها از نظر تولید انتی بادی هم رمتفاوت بوده 
زیرا که هر کدا م آن در مقابل يك انتی جن خاص يك انتی بادي مخصوص را تولیید مینماید . 
زمانیکه يك انتی جن لفوسیت ترا تنبیه نماید این حجره بزرگ شده و به پلاسساسل تبدیل 
می‌گردد که این حجره سبب تولید انتی بادی میشود . 

. انتی بادی ها را بنام کطنایا0اماع ۱۳۱۵۵۷۸۵ نیز باد میکندینها پروتین ها ی به 
شکل ۷ بوده که يك نهایت آن بنام ۳۳۵۵۵۵ ۳۵ یاد شده که با انتی جن یکجا میگردد 
. و نهایت دیگرآن بنام ۳6 یاد میشود و با حجرات که در سطح خرد اخده داشته باشند یکجا 
میگردد. مسعمول ترین اشکال امونوگلوبولین ,) ۱۷-18 ع1- ۸ 12 - 12 ودا ع1 
زسانیکه انتی بادی داخل دوران گردید در مقابل انتی جن به طریق ها ي ذیل عمل 
الف :- مستقیماً با انتی جن یکجا شده و آنرا غیر فعال ساخته و از بین میبرد . 

ب :- انتی بادي ها با دیگر حجرات مانند مکروفاژها و نوتروفیل ها یکجا گردبده و 


سس 





با کمك این حجرات انتی جن را توسظ عملیه 0۷۲0515 0112820 از ببن میبرد . 
ت :- انتي بادي با لفوسیت ] یکجاشده و آنها را برای تبدیل شدن به ‏ بلازماسل 
تحريك نوده تا انتی بادي هاي زیاد تر تولید نمایند . ۱ 
ث :- انتی بادی های که با لفوسیت ۳ یکجا میگردد برای مدت زیاد با آن یکی 
برده و مسدت طولائی در بدن باقي مي ماند ۱ این انتی بادی ها انتی جن های را که نبا 
داخل عضویت گردیده اند به خاطرداشته و زمانیکه بار دوم داخل عضویت میکردد به صورت 
بسیار قوی در مقابل ان عمل مینماید , که این.اساس 1۱۱( ۲ 1.0۱۱8۵ در 
مقابل امراض را بوجود میاورد 61165 100 1- 8۰ - واای ۵ وانتی اد های 
که توسط اینها تولید میگردند اساس معافیت خلطی عضریت یا تباصا لممصا 
را در مقابل انتی جن ها تشکیل میدهد. .. . . ۱ 
5 11110110 1۰" هم جز اسب‌اسی سستم مع‌افیتی بوده اما عسل آن نظربه 
کعا م۱ - ظ فرق میکند . لفوسیت های 1 مسول شناخت حجرات اند که برای 
بدن به صفت حجرات اجنبی تلقی میگردند . که این مراد شامل فنکس ها - ویروس ها - 
باکتری ها - حجرات توموری و یا حجرات افراد بیگانه میباشد . در سطح لفوسیت های 1 
اخذه های وجود دارد که بای شناخت انتی جن های مختلف مشخص گردید اند . 
در صورت تحريك لفوسیت های 7 این حجرات تغیر . شکل نود ه و بزرگ میگردند 
. که این حجرات یا بضورت مستقیم ویا از طریق تولید موا 00 ۵0 از قبسل 
۵ ما 1۳65 0 7[ هواد اجنیی یا انتي جن ر | تخریب مینماید . ۱ 
لفوسیت های ]" مسسژل ۳05 6 ۲۱60126 اام با انا ات 
۷ هستند . 
یکتعداد لفوسیت های [ مانند لفوسیت های ش قابلیت شناخت مراد جنبی را حفته ‏ 
فده و در صورت مواجه شدن ععن انتی جن دوبار به شکل بسیار فعال : و نوی در مقابل ان 
عمل مینماید. . ۱ 
تخریب حجرات ت اجنبی توسط لفوسیت های [ اساس رد پیرند انساح با اعص : : 


5 0۳ 118506 0۴ 6[601010 را تشکیل میدهد. که ایين رد پسوند بان بر بت 
9 ۱ 





اس تا 


" بزرگ در1۳20501211]21107 یاپیونداعضاءخصوصاً از يك شخص بشخص دیگر میباشد. 


اشکال 1۳۵۳۵00۷۲65 - ۲" :- 

الف :- فاای - 1 ۱0۱6 ۲۵یا عااع ,16 :- اینوع لفوسیت هاي آ حجرات 
دیگر را با افراز پروتین های لایزوزوم تخریب مینمایند . این حجرات قابلیت شناخت پروتبن 
های اجنبی را دارند. 
۱ ب :- کااع». .۳۰0 ۹ 06۳ ۱۱۱ ۲0۵۵" ۷۵( ایینسوم 
115 - [ سبب تولید 161۳65 ۱۳00 گردیدد این مراد مکروفاژ ها ر رای تخریب 
نمودن انتی جن تنبیه مینماید . 

يك نوع 1165 10 ییا ثِِ مان نام 7 - ارام | ۲ و جود دارد 
۱ که تکثر لفوسیت های 19 و 7 را تنیه مینماید. ۱ 


_ ۲-611" واه با عااه 11 :- اینها بصورت غیر مستقیم لفوسیت 

همای و 0 برای تولید انتی بادی تنبیه مینماید ۰ 66115 ۲ ۲161027 توسط یکتعداه ۱ 
دیردس ٩‏ خصوصاً ۷ آیامسژل ۸05 تخریب میگردد . ۱ 

ث :-60118 ۲" 6۲ با 66115 15 :- يك تاثیر متضاد باه5ا[66 ۲" ۲02 

داشته وفعالیت لفوسیت های ظ و دیگر انواع 18 ر متأثر میسازد . ۱ 


ج وس و ۰ ۱۱۱16۲۳ اند( : - مشابه 1.66115" ۱ بوده که 
سیب تخریب یکتعداد وب وس ها و حجرات توموری میشود. ساختمان اين لفوسیت از دیگر 
انواع 611 -1 متفاوت میباشد . 

در سطع غشای حجروی لفرسیت ها یکتعداد پروتین ها قرار دارند که مسزلیت از بین 
ببردن انتی جن را دارد . ویروس ۲]]۷ که مسسول ۸۱05 با 11۲۱۱۱۱۷۳۵ ۸0۲۵0 
6 0611016110 میباشد خود را با اين پروتین که د. ر سطح حجره قرار ذارد می ۱ 


۱ ۱ ۳ 








چسپاند و حجرات که با این پروتین ماس مینماید سبب تخریب ان میگردد . 


5 0۷۲0۵ یا 161065 ۱۵20 ]:- 
۱ یکی از وظایف مهم 1065 1۲۳00 یا 11065 6۷0 تنبیه تولید حجرات خرن 
و حجرات پیشقدم آن میباشد . این مواد بر علاوه لفوسیت های [" توسط مونوسیت ها - 
مکروفاژها . یکتعداد فبروبلاست ها و یکتعداد حجرات اندوتیل نیز تولید میگردد . ۱ 

یکتعداد اشکال 1165 ۷۹0 قرار یل میباشد : . 

٩۱00۱0121186 1260101 -‏ 60102 ۹۸6 1126170 رنب یس 

.)0[۷] - 

- 2610۲ عطناج‌ااصته 01۳1« ان یا ۳ ۵-. 

120101 تاه رجمامی معفطم مع۱۷2 یا .۱۷]-)٩۳‏ 

-186اع1 1۳16۲ از ۱ 1 الی12.. یا زده نوع ) 

- 13010۲ ام واگ ۱ ۱ 

. ۳۲۱/۲0 0016111 - 


0 - 0765 ۷۲0۵90 :- حجرات نسبتاً بزرگ لوکوسیت ها برده که شکل کروی 
داشته و تقریباً 6 فیصد لوکوسیت ها را تشکیل میدهد. و هسته آن شباهت به نعل اسپ 
داشته و کمی دور تر از مرکز قرار دارد 0 . هسته آن به تناسب هسته لفوسیت 
کم رنگ , وسایتوپلازم سونوسیت ها رنگ آبی داشته ‏ و دازء ها ی وصفي در سایتوپلازم 
حجرات وجس رد ندارد اما یکتعس داد دانه ها ی غسیسر ؛ وصفی بنام - لا ای 
6 ۸۸7۱۱۲۵ که از لایزوزوم منشاً میگیرد در سایشرپلازه مرنوسیت ها به مشاهده 
میرسد این حجرات بعد از خارج شدن از اوعیه دمری فعال کگردیده و ببه مرو فاژ تبدیل 
میگردد و توسط عملیه 5اکا ((0۳۵206 مواد اجنبی را که جسامت نسبتاً بررگتر دارد از بین 
میبرد . 


تست )| کت تست 
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منت 
ٍ 


1 


۱۱۲۲۵۲ ۲ یا( 


6 ۶ج زر [ 





ید 


4 - 6نا1155 01۳60160 یا نسج فشرده شده که اکثراً سبب تخریب نسج میکردد . 
5 - 165 یا بوجود آمدن خطوط در نسج درائنای قطع شدن. 

واحد های انداره گیری:- ۱ 
ما 1/1000 ع مماعصمعن 1 ع ۱۱۵6۲۵۵ 
مرح 1/1006 > (۵80806167)8 1 < ۱۲۱۱۱۱۱۱۱۲۴۱۵۲۵۴ 


"عاعصمصهه 1/10 - رکهط0اخعو۸ 1 


10 سس ۱ تا 





نا[ و ونمهممرم 1 ِ 

ازدیاد لوکوسیت های دورانی بنام 0۳۰۳۵۹۹5 ورام و کم شدن ان در جریان خون 
نام 0113 0 باد مسیگر دد .06018 1500 در یکتعداد امراض ويروسي - 
۵0 1- 2 یکتعداد امراض دیگر به مشاهده میرسد . که در چنن واقعات 
تعداد لوکرسیت ها در يك ملی متر مکعب خون لز 5000 کمتر میشود , در حالیکه در 
5 ۵۱60[ تعداد لوکوسیت ها در يك ملی متر مکعب خون از 1000000 بلند میرود 
که در اکثر حادئات انتانی خصوصاً التهابات حاد 6(/10515 1.6100 مشاهده میکردد . ۱ 

در کانسر خون یا 2 تعداد لوکوسیت ها فوق العاده زیاد گردیده و تولید  .‏ 
لوکوسیت ها در مح عظم از کنترول خارج میشود . این يك کانسر بسیار خطر ناك بوده که 
حجرات پیشقدم لوکوسیت ها نیز داخل دوران خون میگردد . 

2 اشکال مختلف داشته که نظر به نوع لوکوسیت و حیرات پیشقدم. 
آن فرق مینماید . سیر بطی مرض بنام 201012 >ألاص 610۲01016 و سییر سبرییع آن بنام 
612 »نع عاناع2 یاد میگردد . خصوصاً در شکل حاد آن یکتهداد زیاد لوکوسیت ‏ 
های غیر تفریق شده و و خام در داخل دورن خون مشاهده میگردد . 


1000 012161616 - 3 

ساختمان های کوچك دیسك مانند غیر منظم - مدور و بیشوی شکل اند که در حدود 
3 میکرومتر قطر داشته و بنام 5 0۵۵ نیز یاد میگردند . این ديسك ها محذب 
یبا 216010۷6] بوده که هر ديسك خارجاً توسط غشای حجره احاطه گردیده - هسته نداشته 
و حاوی مایتوکاندریا و ۷6۹۱6165 9010 ۱۳869۵6 میباشد . هر 0۱0161615 داراي 
يك ناحبه خارجی روشن بنام 1۱9/۵1010616 و يك قسسسمت مسرکسزی دانه دار بنام 
6 است . دز اثنای پاره شدن اوعیه داه |۱۵۱6 در آن جا نجمم رده و در 
اطراف آن ۳۱01۲ تشکل مینماید . 
تع‌داد کا۵ ۲۱۵۱6 درهر ملی مترمکعب خرن در خدود 500000 - 2500010 








میباشد» طول حبات اینها ده روز است . 
معانیات 1.۷1 نشان میدهد که غشای حجروی کات مهن توسط يكن پرش ضسضیم ۱ 
گلایکوپروتبن پوشیده شده .که موجودیت این پوش التصاق اینها را با دیگر سطرح اسان 
میسازه . موجودیت میکروتبول , فلامنت های اکتن و میوزین در تشکل علقه رول مهم را 
باز ی میکند سایتوٍ پلازم ۵ سه نمع 2ج دارند. 


3 تلااللل ید ۸۱2 و کادی 0 و یکتعداه پروتین های دیگرمیباشد. 


0 - 06۱66۳20۷66 : - چست‌او ی لماح را مین رب -۵ ,اون 
۵ - ناخ و ۸1 میباشد. 


6 - 65اناجدتو ۵ .وی نزايم ازوزوسل م‌انند ۸0۱0 
#کهآه:0بز۲ است. ۱ ۱ ۱ 
در اثنای تشکل علقه خون 01216165 با هم چسپیده و 928 615 را بوجرد 
میاورد که در توقف خونریزی كمك میکند . در تحت ار یکتهداد فکتور ها فیرین به فلامنت 
ها تبدیل شده و علقه خون را تشکیل میدهد انزایم های لایزوزوم دا ها در پر طرف 
موده علقه فبرین كمك مینماید. ۱ ۰ 
کم شدن 012161615 را بنام هنصعموابن 00 یاد مینماید که با خونریزی 
های دوا مدار بعد.از چرحه توام بوده و سبب خونریزی های خود بخودی جلد , جلد و دیگر انساج 


میگردد. 


5 ۳16710 یا 0۶11000 ۳0۲۳۴۵۱۱00 

در زمان رشیمی برای اولین بار حجرات خون توسط حجرات میزانشم که کیسه زرده را 
احاطه نرده است برجرد میاید . بعداً در ماه دوم خزن سازی در چکر شروع مب گردد که به 
تعقیب آن طحال و مغزاستخوان وظایف خون سازی را بدوش میگیرد» لفوسیت ها ابتدا در 


سسستط9 [ سس 








مغز استخوان در پهلوی دیگر حجرات خون تشکل نوده اما بعداً اینها توسط انساج لفاوی 
ساخته میشوند . بعد از ولد خون سازی صرف منحصر به مفزاستخوان ‏ و انساج لفاوی ‏ 
میباشد اما در بعضی حالات که مغز استخوان قادر به تد حجرات خون نباشد , چگر و 
طحال نیز در خون سازی سهم میگیرد که این نیع خون سازی ا بنام رنج۱۱60۷[۱ 0۹3 
65 اد میکند . ۱ ۱ 
در رد منشهتشکل خون نظیات مختلف وجو دارند: 


1 - 760 ۳۳۲6/6 ۱۱000 :- طرفداران اینوع تیرری عقیده دارند که تام 
حجرات خون از يك حجره واحد بنام [[06 51610 منشا میگیرد. 


2 - 1۳6۵۲ > 00۵1۲ :- طرفداران اين نظریه عقیده دارند که برای هر 
احجره خون يكت |۵1 ۲ جداگانه وجود دارد . اما طرفداران نظریه اول زیاد میباشند. 
لام ماه ءناه‌زم0 م۲6 با دافهاط مان ۵0 : - حجرات 
اند که بعد از تولد تنها در مغز استخوان قرار داشته و به استشنی لفوسیت ها قام حجرات 
خون از آن منشاً میگیرد.. ثِ ۱ 
6۵ 5610 ۳۵1616 1۸۱۳0۳0 


۳ 


حجرات اند که در مفز استخران و انساج لفاوی قرار داشته و از آن لفرسیت ها منشأً 


۵ 0 ۳۲۵0۲۱۸۵۱۱0۶ 
۰ حجرات پیشقدم سلسله ارتیروسیت ها عبارت از 0۱۵616 ۱۱۷۱۲۱۱۵تآیسا 0( 
01255 میباشد که از ۳ 0 001616 0 مغز استخوان منشاً میگیرد. حجرات 
ابتدائی این سلسله حجرات بزرگ بنام 051 6۳۷۲۳۲۵ ۲۲۵ میباشد که بعداٌ به حجرات 
کوچکتری بنام 01۵618 ۳۲/۱۲۵ 1۵11 تبدیل میگردند . که این حجرات هیسوگلوبین 
ندارد و سایتوپلازم شان با زوفيليك میباشد. و زمانیکه هیم رگلوبین شرع به تششکل فاید ۱ 





اس ساسا 


کوچکتری ینام 012515 ۲۲۲۱۷)۱۲۵( 1 تبدیل میگردند . که این حجرات هیم گلوببن 
ندارد و سایتوپلازم شان با زوفيليك میباشد. و زمانیکه هیموگلوبین شروع به تشکل فاید . 
يك قفسمت سایتوپلازم ايزنوفيليك و باقی مانده بازوفيليك سیباشد که این حجرات را بنام 
کاعه[700ظ) را ۱601216 11167 یاد مینماید . و زمانیکه حجرات بصورت مکمل لو 
از هیسوگلوبین گردید در اینوقت تام سایتوپلازم ايزنوفيليك شده و حجرات حاصله بنام, 
۳۷۱۳۲00166 ۳1021 یاد مسیشورند . باید بخاطر داشت که در اثنای تغسیرات فسوق 
جسامت حجرات بتدریج کوچك گردیده و هسته بتدریج از حجرات خارج میشرد و صرف يك 
شبکه ۸ در حجرات باقی مانده که بنام 011061110617]65 یاد مسیکردند این 
5 ها مغز استخوان را تر ك گفته و داخل جریان خون میشودم که در جریان . 
خضون در ظرف يك یا دو روز این شسبکه با 0۱1۷10 اهاز بین رفستسه وبه ۳۱۸۱۷1۱۵ 
5 تبدیل میگردد صرف در حدود يك فیصد 0۷۱۵ 6۵116۷10 در دوران ‏ 
خون باقی مي ماند . . . ۱ ۱ 

(1۱2-0 ۱۳ ٩۱69۲ الم‎ 


۸ 


کاخمامه,ظ۱ :۳ ۱۳۵ 

۳2۵۱ 5 5 

کامه[۱۳۱۵0 «اظ ۱۸6۵۵۱۸۲۵ ۱1۱۲6۲ 
(وامواطام ص۱۱0 )مامقاطام‌نطا بانط امد ز۳ 


دماین ۱66۱160 


۳۳۹۹ ۳۱۱۱۱۲۵6۹ 5 

















سا 


دم وناصهتن 01 ما۴ 

نوتره ة - ایزنوفیل و بازوفیل از يك حجره واحد بنام 5اکةات 1319610 کسه از 
15 0 و نا206 0 مش مسیگیسرد بوجود میاید . که البته برای هر نوع 
گرانولرسیت يكا91۵6 ۵0 جدا گانه , وجود دارد . بعداً این حجرات به 010۳۱۷۵۱۵ 
0165 تکامل نوده که این حجرات حاوی گرانول های بزرگ (50102[1 1750) بوده و بسه 
تعسقسیب آن به 5 111۱۷/610 تبدیل شده که دراین وقت دانه هاي وصفي کرچك در 
سایتوپلازم تشکل مینماید . و در اين وقت میلوسیت های مربوط به نوتروفیلایزنوفیل - و 
بازوفیل مشخص میشود. در اين مرحله هسته نیز تغیر شکل نوده , و به 1,006 ها تقسیم 
میگردد و زمانیکه لوب های هسته نوتروفیل - ایزنوفیل و بازوفیل خوب مشخص شوند در 
اين وقت به 0165 2127110 171210176 تبدیل میگردد. 


نت 


اه ماو ءذاعز20 ۲6۱۳0 
5 0/0024 


0۵ 00 


1۱۱۷۹۹0۳ 5 
(۱(( ۱ 


۱۷/۵۵۵ ۶ ۳۲۵۲۳۱۵]101 ۱ 
مونوسیت ها نیز ذر مغز استخوان از اه ۹101۳ هنز 12۳0( بوجود امده 

و حتیتات جدید يك منشأً واحد را برای مسونوسیت و گسرانولوسیت ها پیسشنهاد 
مینمایید. «حجر ات که از نت ۹1010 0060 0 منشا میگیرند عبارت از 10010 


اعهاب بو < ه ۳۹ مر ۱ *به‌غای ۵ وم 0 با (احره ده ۰6 ون مجاو ما رل یرود ۰ 
۱ ۱ ۱ # 








. وود 


۱0 ۳ ۲ 11201210 نیز از آن منشا کید 


۳۵۲۲۵۵ ]108 0۶ ۹ 

٩161۱۱ 15‏ 0010116 1۲۱01۱0 .1 حجرات اند که در مخ عظم و انساج لناو ی قرار 
داشته و لفوسیت ها از آن منشأً میگیرد . حجرات ابتدانی این سلسله ]۲۱۱۱۵۱۱۵1۵5 ] 
بوده که حجرات نسبتاً بزرگتراند و زمانیکه کوچك گرده و کروماتین هسته آن متراکم شود به 
حجرات بناه 5 ۱02006 2۳۵ تبدیل میگردند . که این حجرات مستقیماً به لفرسیت ها 
تبدیل میگردد . 


5اهاعاهام 0 ممزامم۳0- 

حجرات پیشتدم 0121616015 عبارت از دامهاطه ۱۳6۵0۲۵۱ بسسوده که از 
ااعی ۱6۲و 2016116 ۳36100 مغز استخوان منشاً میگیرد . این حجرات بزرک گردیده 
و به 1168281072060108 تبدیل میشوند که این حجرات 50-100 میکرومتر قطر و حاوی ‏ 
يك هسته چند فصی میباشد . 018/61614 در حقیقت پارچه های سایترپلازميك این حجره 
بزرگ بوده که از آن جدا 9 و داخل اوعیه مغز استخوان و ازان طریق داخل د دوران عمرمی حرن 
می‌گردد . هر پارچه سایترپلازميك توسط غشای حجروی احاطه گردیده و در حقیقت از يك 
65 فاینده گی مینماید . ۱ ۰ 


نظریات جدید در مورد وزومز110000 
1- مغز استخوان انسان کاهل حاوی یکتعداد کم حجرات بنام ٩۱۵۱1۱‏ ]201611 01 
15 بوده که ام انواع حجرات خون از آن منشاً میگیرد . که این حجرات به 1۷۱۱۱0۲۱0 
٩161۱ 15‏ از و 66115 [۱26۳02 001601 16۱0۲1(|تفسیم میگردد . 
2 - از کاا6۵ 6و 1.0۷0۳00/6 لفرسیت های 9 و ۲ منشاً میگیرد . 
3- از وااع ۵6۳۵1 001621 ۳160۲ سه نوع حجرات منشاً میگیرد : 
7 - حجرات پیشفدم ۷125 مارظ . 








, - حجرات پیشقدم گرانولوسیت ها و مونوسیت ها . 
- حجرات پیشقدم 0۱216166 . 
حجرات پیشقدم هر سلسله حجرات خون ن را بنام مان هصتصصمع تممامی ب 
لا نیز می نامند . و حجرات پیشقدم ارتیروسیت ها چون به بسیار سرعت تقسسیم 
میگره دند بنااً | ینام ۵ 10۳۴91۳۵ ]نا ظ ظ یا ل1"[قآنیز یادمی‌گردد . 


0 ( ۱ 13-10۳0 
در سرتاسر بدن انسان يك سلسله حجرات وجود دارند که خاصبت بلع فردن باكتري ها 
و حجرات مرده را دارا برده ودر مینخانیکیت های دفاعی عضریت سپهه میگیرند . . در سابق 
یکتعداد از این ها تحت عنوان 5566۲0 - [۱001611۵ه وابه‌زاهجا مطالعه میکردید . 
اما فعلاً تثبیت گردیده که اکثر حجرات 61001061121 مانند مکروفاژها عسل نه مینمایند . 
بعضي اوقات این حجرات را تحت عنوان 5۱/5/6170 0/826 111610 نیز مطالعه میکند . 
اما نسبت ارتباط نزديك این حجرات با ۲۵۷106۷/۲6 ۱6۱۵۵ 1۱100 ها خرن اصتللاح 
0 0112800۱6 1۷0162۲ 11070 نسبت به همه اصتللاحات مناشب تر میباشد . 
امروز به اثبات رسیده است که تام مکروفاژها مانند دبکر حجرات ۲۱۵1۵0 1110110 خون از 
٩161 5‏ مغز استخوان منشأً میگیرد . نت 
حجرات 9۷5۲6 0۵800۱6 ۱۵۵۱۵۵ ۱۱0۵0 ترار یل میباشد زا 

1- مونوسیت های خون و حجرات پیشقده آن د. ر مغ استزتوان . (مونوبلاست 

ومویوسیت . 

2 - مکروفاذ یا ما موز های نسج* منم . ۱ 

3 - حجرات ۱ 0 سینرزونید های جکر- حجرات جذار سینوزونید های 

4 - 17010۲08112 سستم عصبی هرکزی ۱ ۱ 

5 - مکروفاژهای پلورا - پریتوان - الویول های ریه - طحال و مفاصل و 

6 - ۳۱۵6۲00۳۵۵6 ۳۲۵6 هاي مایعات پلورا- بربتوان و مفاصل 5۷۳0۷۱۵ . 


سس 11 








7 - 106۳۳015 0 115 >1(3(۵ و یکته باه حجر ات میشعب عقدات 
طفاوی - طحال و تیموس . . 

8 - 0516001261 هاي نسج عظمی . 

از نظر ساختمانحجرات ان سستمبزرگ و درا ر 25 -13 میکرو ومتربوده _ 
هسته حجرات ۲0۳۱2۵/6طمنام و در سایتوپلاز م حجرات شان 12۳1 -کاتاه- گرلجی . 
کامپ‌لکس - مایتوکاندریا - لایز وزدم و ۷516165 60 بشاهده میرسد . سطح 
حجرات دارای میکروویلی های غیسر منظم یا دزفموو[ میباشد صرف حجرات ۱ 


5 6 دارای شاخه های زیاد است . .. 


مکروفاها در صورت مواجنه شدن با ذرات نسبتا بزرگتر با هم یکجا شده و ۱۱۳۳01 
15 21271 7 را بوجود میاورند . .و در موجودیت با سیل به حجرات 
10 تبدیل میشوند . مام حجرات این سستم از 66115 0 مغز استخوان منشاٌ . 
گرفته و بعد از آن داخل دوران حون شده ۲0166 ]و بعد از آن در انساج معين بدن 
جابجا ميشوند. . .۰ ار ۳ ۱ 


این سستم وظایف ذیل را انجام میدهد: - ۰ 
- اشتراك در میکانیز: م های دفاعی : - حجرات این سستم قابلیت ماه ۱ 
راک اه سا ها را دارد . بطور مشال . 
۰ مکروفاژهای الوی یول های ریه بنام 66115 ]5ا1 یاد گر دیده و یا مک وفاژهای جگر و طحال 
ارتیروسیت هاي پیرشده و یا متضرر را از بین میبرد. 5 ۱ 


0 - رول معانیتی : _ وداج . - ] فکتور های فعال کنند, 
مکروفاژها مانند2- تانم۱ عمط را تولید موده که این مکروفاژهای فعال , تنبیه شده . 
11065 0 را افراز نغوده ,که تکثر و 00210721100 دیگر لفوسیت ها را تنبیه میکند. 
5 همچنان زمانیکه يك جسم اجنبی داخل عضویت گردید توسط لفوسیت ها در مقابل ان 

مس ادا ای سم مدای قابلیت 
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شناخت این انتی بادی ها را دارد . با مکروفاژها قابلیت تخریب این مواد را يا از طریق 
وزو0) 013282001 و یا از طریق آزاد نمودن انزایم م های لایبزوزوم خویش دارا مسیباشد. پس 


۱ دیده میشود که لفوسیت ها و مکروفاژه ستم میتی مشتراه رای «اع بن بیج 


اورده است. 


"۱3۳0 ۱1220۹۵۵ با1۳[۳ افراز میکند که یکتعداد حجرات کانسري را از بین 


میبرد . 


۱ 0 - مکروفا شاه با ولد چدینفکنورر نشو او تفريق یی انساج مختاف 
عضویت سم : پسرد . 





5 قرار دارد . غضروف از دیگر انواع نسج منضم اساء 


" و 3 

4 بادنسج منظم خصرصی و نسیت سخت بوده که اساس اسکلیت بعضي ترا 

۱ عضویت را تشکیل مسیدهد بر خلاف استضوان غیسز شکنند بوده و تا اندازه قابلیت 

الاستیکیت و تغیر شکل را داشته که بعد از رفع فشار دوباره به حالت اولي خود بر میگردد 
. غضروف هم مانند دیگر اشکال نسج منضم از حجحرات و ماده بین احجروی یا مترکس 

ساخته شده . 5۱052066 0صنا00) غضروف بنام 012۲ یاد شده که در بین آن الیاف 

دسا با طبیعت مترکس خود فرق دارد. 





۱ سه نوع غضروف نظر به موجودیت و خصوصیت الیاف آن در بین مترکس وجود دارد . 
۳ که عسبسار ت از ز 296آنایهی مه و -خوماناتهت ۵ ,ر هداس عناده۳۱ 
سطع غ غضروف هبالن و الاستبد : تو توسط يك ؛ غعشای نی نام نموه 

بوشیده شده در حالیکه در غضروف لیفی اين غشا وجود ندارد . ۱ 

> 66116 6 :- حجرات غضروفي نام ها 0 داب یاد گردیده که 
۱ دربین یکتعداد خالیگاه های مترکس بنام ۱9 قرار دارند . حجرات جوان و فعال آن 
خاوی هسته 60۲0۴۳0۵16تا6 وسایتوپلازم حاوی ۱34 و گوی کامپلکس متبارز 
میباشد. .که اين حجرات بنام 60001001265 باد میگردد . . این حجرات رشیمی حجرات 
تولید کننده غضروفی بوده و زمانیکه حجرات غضروفي پخته شوند بزرك گردیده ۰ هسته 
حجرات ۲۱6۲00۳02 و تعداد ارگانیل های آن کم میگردد و به 1۱08007061/165) 
تبدیل میگرنده درسایتبلام این - حجرات یکمقدارگلایکوجن لیپید ‏ نیز به مشاهده میرسد. ِث" 











معهاناوه 0 ۵ ۵0 2) 
مترکس غضروف از ترکیب پروتین و کاربوهایدریت ها بنام عم ع 0۳0۱60 ساخته شده و 
اين مالیکول ها بك شبکه را بوجود میاورد که در بین آن آب و نك هاي غیر منحل قرار. . 
دارند . کاربوهایدریت های مترکس از نظر کیمیاوی قصهمزاع 60 بوده که 
شامل -عتمطویی صنا۵تقدمتای عتقطح آنه جننیع و 20 ۳۱۱/2106 میباشد. 


ناه 0 م۳ ۱ ۱ 
در شسضیرو وف هیسالین الیساف کسولاجن تیپ 1 ‌ در غسضسروف لیسفی و 
ص 201100000۲ الیاف کولاجن تیپ آ و دز غضروف الاسيتك بر علاوه یکمقدار کم 
الیاف کولاجن تیپ 1 یکمقدار از زیاد الیاف الاستيك نیز وجود دارد . 


مودانانه ۲ وزوعصمعمامز]] ۱ 
غضروف از نظر رشیمی از 6 0( منشأ | هیگیرد به ایين ترتیب که یکتعدار 
حجرات میزانشيم به 012615 630۳0۲0 تبدیل گسردیده و کاندرو بلاست ها ماده بین 
احجروي غضروفی را تولید مینماید و بعداً این حجرات به 61000۲061165 تبدیل میشوند 


هم چنان یکتعدلد خجرات میزانشیم که در اطراف غضروف در حال تکامل قرار دارند سبب 
بوجود آمدن مصیاتعل ممجزت۵ض میشود. در 06۲1611000110 یکتعداد حجرات مشابه 


فیروبلاست وجود دارد که در وقت ضرورت به حجرات غضروفي تبدیل میشوند. 


وان ]0 م6 
موی فضروف به دو شکلِ صورت میگیرد : 


1- 8۲0۷/0 ادذاناه 5 - اینوع موی غسضروف توسط تزاید و انقسام 
کاندروبلاست های که در بین ماده بین اشجروی قرار دارند صورت میگیرد . و زمانیکه 


سس 3 سس 








۱ ۱ مترکس طروف سخت شد و حجا ت غضروفیبه شکل گررپ ها دربن 109۵ ها ند , 


2 - 8۲۳0۷ ۸۵ :- در در این نوع نشو فا حجرات سازنده غضروفي 
که در طبقه عمیق 00( قرار دارند سبب تشکل حجرات غضروفي و و ماده بین 
احجروی آن میگرده . ودر نتیجه سبب فوی غضروف میشود. ۱ - 


0 0 0 
قابلیت ترصیم و 02[ غضروف فوق العاده ک بوده که بعد از تخریب 


5 ساحه فضررفي ناحیهمذکور توسط نسح لیفی پمیگردد. 


0 0 «متامی‌تانای ۱ ۱ ۱ 

در زمان رشیمی نسبت به زمان کهولت مقدار نسح غضروفي فوتر لاد زیاد میباشد . 
در زمان حیات داخل رحمی قسمت اعظم اسکلیت غضروفي میباشد . در حال که در زمان 
تولد نهایات عظام طویله غضروفي بوده , اما به تدریج جای آنرا نسج عظمی میگیره . و در 
سسن 18 سالکی تکسیل میگردد: تصویض شبدن غضروف توسط نسج عظمی با 
ست الریت یاد میگردد . ۱ ۱ ۱ 

۱ 0 010[ مرفضروف اکشر در سنین پیشرفته صورت میگیره در این پروسه . 
زیاد تر غضاریف اضلاع و نغضاریف بزرگ حنجره سهم میگیرد . این تا 
صرف در غضروف هیالین بمشاهده رسیده ودر غضروف لیفی‌والاستیکی وجود ندارد هم چنان 

فضروف مفصلی که از جمله غضروف هیالین است نیز در این پروسهاشتراك نهمشاید. 


اه 0 ۳20۹0۵10[ ۱ 5 
۱ ۱ در سنین پیشرفته الیاف کولاجن غضروف هیالین فوق العاده متبارز شده ( در حالت 
عادی دیده نه میشود ) از ینرو بعضی نواحي غضروف هیالین به غضروف لیفی تبدیل ‏ 


ت« سس 








که این ء حادثه را نام راز 0 ی ممله 0 تمه 
6 یا میکند که اولت علایم پیری در بدن محسوب میگردد. 


و 0 ره 0 حصاانا ۷ :- 

غضروف اوعیه ندارد اما موجودیت ایکتعداد کانال های کوچك در غضروف تثبیت 
گردیده است که در بین آن اوعیه قرار دارد . به هر حال حجرات غضروفی مواد مورد ضرورت 
خود ر ۱ توسط عملیه 125107 یا از اوعیة 0 و با از کانال هاي داخل 
غضروفي اخذ مینماید ۰ کانال های داخل غضروفي يك رول مهم در عملیه 0۵511162108 
داشته زیرا که سبب انتقال حجرات سازنده استخوان در بین غضروف میگردد . 


دنه ه ومناهی1]زوعج0) 
1- 621011886 11۷۵1106 »۳ ۲ 
اینوع غضروف شناف و شیشه مانند بوده و در تلوین عادی ماده بین احجروي آن متجانس 
میباشد در حالیکه با تکنيك های خصوصي میتوان لیاف کولاجن را در بین مترکس تثبیت 
مود.در تلوین ۳05116 و ۲16۳0۵1071166 مترکس غضروف آبی رنگ بوده که از 
بازوفیلی ان نماینده گی میکند . حجرات غضروفی یا کاندروسیت ها گميشه به شکل گروب 
های دو »چار و یا چندین حجرزي قرار گرفته از همين جهت بنام 82۲0۷۳5 150861016 یا 
5۱ 61 نیز یاد میشود . که این نتییجه انقسام بین انخلالی آن میباشد . در اطراف ‏ 
82 هاي غضروفی يك ساحه تیره تر بنام 6205116 120101087 یب [61۲100112 1 
۱ قرار دارد ۰ در مترکس غضرو وف هیالین که از 5 + پوجود امده 
است . الیاف کولاجن تیب آآ قرار دارند . ۱ ۱ ۱ 

فشضسره و یانب استساتی سطوح مسفسصلی دید ام ای عمضسویت توسط 

1 ی پوشیده شده است . ۱ ۱ ۱ 
غضروف هیالین در ر محل یکجا شدن الا ع با 2 با 0 - سطین 








مفعسلی - حنجره - جدار شزن و قصبات - يك قسمت از حجاب انف ۰ 0120۳۷56 
عنام طویله اطفال در حال نشوفما و 012165 6010109/5621 نهایات عظام طویله دریافت 

۳۲۱۵۲0 62۲۱۱1۵26 - 2 

این نرع غضرو وف شباهت زیاد با نسج منضم لیفی داشته زیرا که اینوع غضروف اکثرا 
با نسج منضه ليفي بکجا به مشاهده میرسد . 

حجرات غضروفي اکثراً به شکل قطار ها قرار دارند که در فاصله بین این حجرات بندل 
های الیاف کرلاجن تیپ [ بشاهده میرسند . اين نوع غضرو ف مقاوم و نسبتاً الاسیتکی نیز 
میباشد . ۱ 
ارسسرع فقس ض روف در - 00162 ٩۳۵55‏ - عون تقانام‌تانه 
6 :۷6۲۲۵۵ مفصل ۳۱2۳01۵0۷0187 1618000۲0 - مفصل 5]07۳0 - 
۵۲ - . مفصل زانو و در محل اتصال و تر با عضله مشاهده میرسد. 

۳۱۵5016 021111226 - 3 

این نوع غضروف ف رنگ زرد داشته و د ر بسیاری موارد شباهت به غضروف هیالین دارد 
. تفاوت عمده آن با غضروف هیالین موجودیت الیاف الاستيك در ماده بین احجروی میباشد 
. این الیساف نیز در تلوین عادی ایوزین و هیسماترکسیلین دیده نه شده و توسط تلوین 
۱ خصوصی الیاف الاستيك با اسانی دیده شدد میتواند ۱ سطح غضروف الاسبتن نیز توسط ‏ 
0 برشیده شده است . اینوع غضروف خاصیت الاستکی فرق العاده داشته 
که بمداز کشش در باره به حالت ا ولي بر میگردد . اینوع مضروف در 6۵[ گسوشس - 
قسمت وحشی مجراً خارجی گوش,جدار قسمت متو سط ۱۷۱06 ۵00۱۱01 - 60۱8210]115 و 
دو فضروف کوچك حنجره بشاهده میرسد. 











> 13006 
يك نسج منضم خصوصی و سخت میباشد که قسمت اعظم اسکلیت انسان را تشکیل 
میدهد . که از یکطرف سیب استناد انساج نرم عضویت گردیده و ازطرف دیگر ساختمان ها 
حياتي بدن مانند دما و نخاع را محافظه مینماید .و تقریباً و9 فیصد کلسیم عضویت در 
عظام ذخیر میگردد . شام عظام از نظر شکل به ۲0۳65 8 مانند عظام اطراف - 
5 511071 مانند عظام انگشتان - 086 ]۳۱۵ مس‌انند عظام 0 
و۳006 ۱۳۲6827 مانند فقرات و عظام مفاصل دست و پا ت2 نقسیم میگردد . 


ساختمان ناتوميك عظم ثكِ 

گر از يك عظم ما 0985 بك مقطعطرلان بیج می پم که قسمت ند 
نهایت شکل تیوب مانند داشته و جدار آن ضخیم بوده و يك جوف را بنام 1118110۷۷ 
۷11« احاطه نموده است . این قسمت عظم از مواد متراکم ساخته شده که ظاهرا به چشم در 
آن کدام سوراخ یا منفذ وجود ندارد ولشم میباشد . اینوع عظم را 006 0010۳261 مسی 
نامند . در حالیکه اگردو نهایت عظم را بینیم دران یکتهداد خالیگاه منیبماشد که این 
خالیگاها توسط صفحات نازك از هم جدا و منظره يك اسفنج را بخود گرفته است . که اینوع 
عظم بنام 13006 520118 یا 0186 60706611015 یاد میگردد . اين عظم اسفنجی 
5 توسط يك پوش نازك 6 2002۵۵ پوشیده شده ده است و منظره له لشم را به آن میدهد . 


سس ی سب تس سب 














و در نواحی که نهایات عظمی سبب تشکل مفصل میشود اين نواحی توسط غضروف ‏ . 
مفصلی پوشیده میباشد. سطح خارجی قام عظام توسط يك غشای متراکم بنام ‏ 
۳6۲ « و هم چنان سطح خالیگاه های 62۷111 ۲12170۷۷ توسط يك غشای نازك . 
بنام «بباماع۳۵00 بو شیده شده است . 

خالیگاه های اسفنجی عظام مانند دو نهایت عظمی توسط يك نسج و عائی ینام 
۷ 12006 يا مغز استخوان پر گردیده است که رنگ سرخ دارد . اوعیه این قسمت 
حاوی تعداد زیاد کتلات حجروی سازنده خون یا 118506" 0016116 3161010 میباشد . در 
حالیکه در بین دو نهایت یا 511211 عظمی در کاهل ها اين 62۷11 110۵1۲0۷ تسوسط 
۷ 6110۷ ۷ پر گردیده است و رنگ زرد دارد . که زیاد تر از نسح شحمی ساخته 
شده . در بین نسج شحمی مکن بعضي جرا یر کوچك 0016116 ۲16100 دیده شسود . در 
عظام جنين و اطفال جوان تام سغز استخوان از نوع 10۵770۷ 60 بوده که بعداً بتدریج 
مغز سرخ ]51121 عظمی به مغز زرد تبدیل میگردد. 


ساختمان نسجی عظم 


مانند غضروف نسج عظمی نیز يكه شکل خصوصی و تغیر یافته نسج منضم بودو که از" ۱ 


نظر ساختمان نسجی از حجرات و ماده بین احجروی ساخته شده است که حجرات اساسی يك 
عظم پخته عبارت از 5ج 05600 بوده در حال که در عظم در احال تکامل حجرات سازنده 
عظم یا ک09]6006 و حجرات تخریب کننده نسج عظمی یا 051600125615 نیز وجود 
دارند . هم چنان یکتعداد حجرات بنام 5 060861۱110۲ 05160 که از آن اوسیتوبلاست 
وا و سیتوکلاست ها منشا میگیرد دنیز در تسج عظمی بشاهده میرسد . علاوتاً یکتعداد 
حجرات سطح 06۲۱05]60۳0 - ۳۱005]61210 و کانال های عظمی را می پوشاند که بنام 
5 11۳1۳028 ۳0۲۱6 یاد میشود . ۱ 

ماده ببن احجروی عظمی از الیاف کولاجن و یکتعداد روا غیر عضوی یا منرال ها 
ساخته شده که قسمت اعظم منرال ها را کلسیم : و فاسفورس تشکیل میدهد ۱ 
از نظر ۷116۲0560016! دونوع عظم قابل تشخیص میباشد: 


دس جح _ِ 








1- 076ظ 110161127 یا 0۳6 ۷12111۲6[ :- عظام اشخاص کاهل از 
یکتعداد صفحات یا 112 های متحدالرکز که بالای یکدیگر قرار دارند ساخته شده . 
هسر 181116118 از يك صفحه نازك الیاف کولاجن و مواد منرالی بوجود آمده و در بین آن 
یکتعداه 1208 های کوچك هموار قرار دارند که در هر 1201172 بك 051600716 
وجود دارد . در بین 1200۳2 مای 1,2۵161[4 های عظمی کانال هاي کوچك بنام 
11 بشاهده میرسد . که 1801113 ها را بهم ارتباط داده و در بین ن آن استطالات 
سایتوبلازميك او سیتوسیت ها قرار دارند. 


2 - 1006 ۷۷0۵۷۵۵ با 006 11711021101176 :- بر.خلاف + عظ پخته یا 
۱ کاهل . عظام جدید ودر حال تشکل ساختمان ۵11161127 ] ندارد . در اینوع عظم بندل های 
الیاف کولاجن به جهات مختسلف سیر داشته و مواد منرالی آن بسیار کم میباشد .ام عظام 
در ابتدا از جمله 120106 ۷0۷6 بوده که بعداً جای خود را به عظم 111161125 میگزارد. 
از نظر 560016 1۷12070 قبلاً تذکر دادیم که دو نوع عظام وجود دارد: 

1 - 130176 62060110105 یبا 8006 5۳01121 :- ضفحات عظه 
اسفنجی ینام 6 بیاد شده که هر ترابیکولا از یکتعناد 1۵1116114 ها ساخته 
شسده که در بین آن 122 -0۷6 05160 - ء ناناءناهصف قسبرار دارند این 
ترابیکولاها یکتعداد خالیگاه را که در بین آن مغز استخوان قرار دارد احاطه میکند . اینوع" 
پارچه های عظمی مواد غذانی خود را از اوعیه که در مغز استخوان وجود دارد میگیرند. 


2 - 12076 ]6010020 :- اینوع عظم نیسز از 1.11161 های متحدالرکز 
حاوی 2[ هاء5ع] [05]0600 - استطالات سایتو بلازميك 0۷165 09160 و 
116011 ساخته شده است این صفحات متحدالرکز در اطراف يك کانال مرکزی بنام 
اقصه صهنورع۳۱2۷ قرار دارند . در بین اين کانال اوعیه - اعصاب و یکتعداد حجرات 


سار سس 








قرار دارند . ۱ ۱ 
بك[208 112۷6۳۵22 و 2176112 آهای اطراف آنرا ء | مجموعاٌ بنام ٩121‏ ۵ ۱0۷۵( 
۲ با 0۹1608 یاد مینماید. ۱ ث_ِ ۱ 

56 ۶ از چندین 051607 بوجود آمده که فاصله بین این 0910010 ها 
را يك مسافه مثلثی شکل بنام 1706112 ۹۱11۵1 10167 تشکیل میدهد . در نزديك سطح 
عظه ,مسترأکم این صفحات مسوازی ‏ با باسح عظم قراردارند و بنام [01۳00001۵1۱/10 
6 یاد میگردد. . ۱ 
1 0۲5127 ۳12۷ که موازی با محور طولاني عظه قرار دارد با مغز استخوان و ستلح 
خارجی عظام از طریق يك 011210161 بنام دیف مصصمصنان ۱۷ در ارتباط میباشد . . 
اوعیه و اعصاب بعد از سوراح مودن سطح عظمی از طریق همین 61۱۵1۱۱۱۵1 داخل کانال . 
۳0--1(2 گر دیده که از آنجا از طریق تابءاه20) , بمه ۱2۷۵ ها مجاور و و بعناً به 
2 آهای دورتر مواد غذائی را میرسانند . 


۳-06 0 026115 ۱ 
1- فلاعء ۱70 0 :- این عسجسرات داح صنمنه از 


۱ مشابه ف ره لاس برده که در زمان جننی در نواحي که عم 0 به کثرت دید 
میشود و در زمان کهو لت این حجر ات صرف در ر سطح «اعاوآبع۳ و ۳0005/610 
یاقی مي مانند. 


2 - 5ا0]25 05160 :- حجرات سازنده نسم مظبی بوده که از 0۵100 
5 0۲0861110۲ منشا میگیرد . و اکثراً در سطح پارچه های . در حال تشکل 
قرار دارند . و بعضی اوقات منظره يك ابیتل را نشان میدهد . شکل این حجرات مدو ۰ 
بیضوی - مکعبی و بعضی اوقات مثلثی بوده میتواند . هسته اوسیتوبلاست ها بیضوی و 


۱ مسب تور [ گت سس سس دبس 





0۲ 6( 0۲ واجه‌جممصوم 
اجزای ساختمانی یدن 
بدن انسان از عناصر یل ساخته شده است: 
1 - 5 : :- واحد های ساختمانی و وظیفوی بدن بوده که فعالیت های مخت 
بيوشيميك را اجام میدهد. ماده اساسی حجرات عبارت از مهاومامنن بوده کسه در 


ترکیب آن مواد پرو لینی- شحمی - کاریوهایدریت - نوکليك اسیدها (۸ ۷۵۰( - 
فك های غیر عضوی و آب شامل میباشد. 5 ۱ 


2 - ۹۱۱۹)2۴866 انامه 6 - این ماده در فاصله ب بین حجر رات قرار 


داشته و و شامل الیاف کولاجن ب الاستسیاد و شبکری ويك مگ کس با۱۲0۵ 1۱01 
0۵16۲2 میباشد. 


3 - ۵:4( 0 - 60 فیصد پنسا را اب تشکیلسیهد که از ان 


جمله 40 فیصد آب در داخل حجرات و 0 فیصد دیگ ان در خارج حجرات قرار دارد 
از جمله 20 فیصد آب خارج حجرات 5 فیصد انر مایع نسجی ۱۱۵۱۸ ۵ ر 5 
فیصد دیگر آن پلازما خرن تشکیل میدهد. 





مت و سایتوپلازم آن نسبت موجودیت 2 بازوفيليك است . 
۳۳۴ و گوببي کامپلکس تکامل یافته آن از فرط فعالیت افرازی آن اند گی ۱ 
مینماید این حجرات با استطالات سایتوپلاژمیك خود با یکدیگر در ارتباط میباشند . 
اوسیتوبلاست ها مسّل ساختن ماده بین احجرو وّي عضوی عظام به شمول الباف کولاجن است . 
هم چنان نسبت موجودیت 6کهاهطمو0طم 6( در غشای حجروی اوسیتوبلاست ها 
در پروسه 216111021100 عظم نیز رول عمده را بازی مینماید:. اوسیتویلاست ها بصورت 
۱ غیبر مستقیم با تنییه اوسیتوکلاست ها در جذب نسج عظمی نیز سهم میگیرد . تومورها ی 
سلیم که از این حجرات منشاء مسیگیرد بنام 051601112 و تومسورهای خسبسیث کسه از 
اوسیتو بلاست منشا میگیرد بنام 527601112 05160 یاد میشود ثِ_ِ 


3 - 05160601۷165 ی 
اوسیتوسیت ها حجرات عظم کاهل « و پخته بوده که در بین 1061111 های مترکس قرار 
دارند . اینها در حقبقت اوسیتویلاست های اند که از فعالیت بازمانده و در بین مترکس ‏ 
عظمی محصور گشته اند . اوسیتوسیت ها توسط استطالات نازك خود با یکدیگر و هم چنان - 
با 5ااع 110102 006 در ارتباط میباشد . این حجرات نسبت نداشتن فعالیت افرازی و 
کم بودن 13۳1 . سایتوپلاژم ایزنو فيليك دارد . تعداد اين حجرات در عظام کاهل فوق 
العاده زیاد بوده و با ازدیاد سن بتدریج تعداد آن کم میشود . این حجرات در ؛ بوجود اوردن 
چینل تغذي و «وتنع هه نسع عظمی رول مهم دارد. . 


4 خاههآ00عاوه ۱ كِ« 

اینها حجرات جذب کننده و تخریب کننده نسج عظمی بوده و در نواحی که نسج عظمی 
از بن میرود به کشرت تصادف میگردد . هم چنان این حجرات در شکل دادن نسج عظمی 
رول مهم را بازی مینماید . اين حجرات ذر خالیگاه هاي ینام 0215 690۲۳1108 یبا 
0 ۳۱0 ن 6 |[ قرار دارند . این حجرات فوق العاده بزرگ بوده و در حدود 





(0- 20 میکرومتر قطر دارد . 

اوسیتوکلاست ها تعداد زیاد هسته داشته که بعضی اوقات تعداد ان به 2۷ عدد 

یسرد . در سایتسوپلارم حجرات مایتوک‌اندریا - تعداد زیاد لایزوزوم ۸109 

9۱10۵۹6 وجود دار د. شتای حسجروی اوسیستوکلاست ها در مسحل که 

1 و جذب مترکس عظمی صورت میگیر د یکتعداد التوات یا ۳۲0105 

بشاهده میرسد . 

۱ از بینبردن نسج عظمی توسط اوسیت وکلاست با تنبیه اوسیتوبلاست , مکروفاژها و با 
۱ لفوسیت ها صورت میگیرد . مطالعات جدید نشان میدهد که اوسیتوکلاست ها از مونوسیت ‏ . 

های خون منشا گرفته و در نیتجه یکجاشدن چند مونوسیت بوجود میاید. 


- و61 1/۳102 1۱06 ۱ 

حجرات هموار اند که در سطح 06۲105161770 و ۳0056170 عظام فعال به شکل . 
يك قطار حجرات اپیتل قرار دارند هم چنان سطح کانال های داخل عظمی را نیز مي پوشاند 
این حجرات در وقت ضرورت به اوسیتوبلاست ها تبدیل میگردند . 


ماده بین احجروي یا 178171۴ 0106 
شامل مترکس عضوی و غیر عضوی است: 


[ - هه 2 6 : - اینوع مستصرکس از الیساف کسولاجن و 
0 06۵" حاوی 5 ۸۲۲۱۲۲0۵ 21۷6056) - ۵5اع ۱7۱۱0 
و آب ساخته شده است . دو نوع گلایکوپروتین مسخصوص بنام و 
صنمل2ع0عاون به مقدار زیاد در اینوع مترکس وجود دارند . اینها با ایون های کلسیم یکجا 
میگردند و از اینرو يك رول مهم در ۲1۱1116121122110 نسج عظمی دارند . در اینوع 
متر کس 026 یت - فوسفولیپید , و 0۲01610 0 نیرز وجود دارد 


.هس 








. الیساف کولاجن نسح عظمی از نوع کولاجن تیپ آ میباشد . که موازی با یکدیگر قرار 
داشته و و توسط اوسیتوبلاست ها تولید میگردد. 


2 - ۳۵1۲1۶ 100۳2216 6 :- جزاساسي مترکس غیر عضسوی را 
و و ۳۳050110105 ( به شکل 0۳05211216) تشکیل میدهد . اما علاوه از 
اینیا ای ۱۵ - 6۵7000۵416 - ۲۱۷۵۲0۸۵۲۱ + ۱06مماون ع0زممن ]۳ - 
16 -۹001017 و -11171 0012551 نیز در مترکس غیر عضوي استخواز ن وجود دارند . 

قسمت اعظه , کلیسم - فوسفات و ۱۷۲0۷ یکتعداد کریستل های سوزن مانند را " 
بنام 2021116 ۲۱۷۵0۲۵۷ 2۱( ۳۵4(۵) (0۵10) تشکیل میدهد , این کرسیتل 
های 2۵021106 [*70 1 موازی با الیاف کولان قرار داشته و ساختمان ۵1۲1611۵1, ۱ نسج 
عظمی ۲ کمك ث مینماید . ۱ 

با 65 تیصد نسم عشی خشاد شده را یر عضوی و 35 نید آر مواد 
عضوی تشکیل میدهد ‏ زیرا که 20 فیصد استخوان زنده را آب ساخته,است . از جمله مراد 
غیر عضوی 85 فیصد ر/قراسنات و 0 فیصد را کلسیم کاربونات تشکیل میدهد . 

در بین عظم و خون يك تبادله مواد کلسیم , وجود دارد . یعتی زمانیکه مقدار کلسیم 
خون زیاد گردد در استخوان ذخیره و در صورت که مقدار کلسیم خون کم شود کلسیم از 
استخوان جدا و داخل جریان خون میگردد . اين تبادله کل * , بین استخوان و خون تحت 
کنتر ول هورومون های غدوات 027211097010 و هورمون ۵1611001۴ 0 صورت ‏ 
میگیرد ۱ ۱ ۱ ۱ 


استخوان نظر به چوب سه مرتبه سخت تر بوده و سختی آن به نصف سختی اه 


میرسد. ۱ 

۹ ۲6 
سطح خارجی مام عظام به استئني ني سطوح مفصلی که توسط غضروف پوشیده شده توسط يك _ 
غشای متراکم بنام 061[051611151 پرشیده شمیت . 06۲105161110 دو طبقه دارد : 











يك طبقه خارجی که لیفی یا 1107015 میباشد و دیگر طبفه داخلی که حجروی است 
در عظام جوان در طبفه داخلی تعداد زیاد او ستیوبلاست ها قرار دارند و از همین رو بنام 
۲ 0516086116 نیز یاد میگردد .در حالیکه در عظام کاهل تعداد این اوسیتوبلاست 
ها کم میباشد و به عوض آن 66115 ۱07 0 زیاد است که در وقت ضرورت به 
اوسیتربلاست ها تبدیل میگردد. ۱ 5 5 
0 7غنی از اوعیه بوده و تعداد زیاد اوعیه از طریق آن داخل نسج عظمی میگرده ۱ 
۰ 067105]60۳0 با نسج عظمی توسط یکتعداد الیاف کو لاژن بنام 065 922106۷ 
۱ رتباط دارند. 


۱( و ظایف ذیل را انجام میدهد: ۱ 
1 - 06۲105]6۷۳0 يك وسیلهارتباطی بین و تر - عضله -اربطه ِ و نسج عظمی 
سباشد . بطور مشال الیاف اوتار عضلی با طبقه خارجی ۳6۲10516۱0111 دوام پم مینماید و 
د ارتباط بین آنها را قایم میسازد. 


2 - چون اوعسیه از طریق 67 ۳61105 داخل نسع عظمی مسیگرده با 
117 061105]6 وظیفه تغذیوی دارد. 

3 - چون در لته داخلي 260 یکتسعداه حسجرات نا 0:0 
ای ۴0۲086۱۱۲۵۲ وجود دارد بناٌ در وقت ضرورت میتواند به اوسیتوبلاست ها تبدیل 
گردد . از ینرو يك رول مهم در تکامل و ترمیم نسج عظمی در اثنای کسور دارد . 

4 - چرن طبقه خارجی یالیفی 011#ا۳61[05]6 يك غشای مقاوم است بنااً در محافظه نسج 
عظمی رول مهم را بازی میکند . ۱ 


رد۳۳00 ع 1 
يك غشای رده که خالیگ ها فا اسجی و سح کانل هی 





روج 


۵ 111018 پوشیده شده است . 


02086 ۲0۳۵2۵1108 
تام عظام منشاً میزودرميك دارند پروسه استخوان سازی بنام 0551116811010 یاد شدو 


که به دو شکل صورت میگیرد: 


۱- 0551116021108 5 1111185 :- تسوستط ایسنسوع 
«منامینعون عظام هموار مانند عظام قحف ,002700100112 ی و یره تشکل 
مینماید . اینوع «منلق»تنووه در غشاهای لیفی صورت میگیرد ۲ و عظام که به این طریق 
بوجود میایند بنام 06 ات یاد میشوند . 

اینوع 0 دار ای مر احل ذیل میباشد : 

8 - در محل که عظم غشانی تشکل مینماید حجرات میزانشیم شیم تج میکن ‏ 

9" - ناحیه مذکوره فوق العاده و عانی میشود . ۱ 

> - بندل های الیاف کولاجن در بین حجرات میزانشیم قرار میگیرند ‏ 

0 - یکتعداد حجرات میزانشیم بزرگ شده و به اوسیتوبلاست ها تبدیل میگردد. 

این اوسیتوبلاست ها در امتداد بندل های الیاف کولاژن قرر گرفته و مترکس جلانینی 
که در آن الیاف غرس گردیده است افراز مینماید در اینوقت الیساف اذیانی میگرده ۱ 
مجموعه این کتله الیاف پندیده و مترکس جلاتینی را بنام 0 باد مینماید . 

6 - تحت اثر اوسیتوبلاست ها نك های کلسیم در این 0506010ذخیره میگردد . . که در 
نتیجه آن این ۳ يك صفحه یا 11061105 عظم تبدیل میشود . 

۲ - ببالای 1,211601106 اولي يك طبقه دیگر 0516010 توسط اوسیتوبلاست ها 
تشکل مینماید که بعد از 6۵101162101010 نك 81161115 ب 1 دیگررا بوجود میاورد . 
حجرات که در بین این صفحات محصور مانده اند به اوسیتوسیت ها تبدیل میشود . 

8 - این 2 ها با هم یکجا گردیده و ترابیکولا عظمی را بوجود میاورد . 


سس <«: سس 





به عین ترتیب عظم اسفنجی نیز تشکل مینماید و بعداً به عظم 1,۵17161127 تبسدیل 
میگردد . یعنی در ابتداً تشکل 12706112 ها منظم نبوده بلکه ام عناصر ان به شکل غیر 
منظم قرار دارند به این معنی که ابتدا ء 0۳6 0۲1۲۳۵۲۷ یا عظم ۷۷0۷0 تشکل نرده و 
بعذا به 0۳6 1816118۲ تبدیل می‌گزدد . ۱ 


2 - طماز]زوع0 00007۵1 ۲۸00 :- اکشر عظام خصوصا عظام 


طویله توسط اینوع 02100 » تشکل مینماید . در یی ۲ ۲ مودل 


۳0 تب یاد میشوند . 


اين نوع 100 ندد0 دارای مراحل ذیل است : 
2 - در محل تشکل اینوع عظم حجرات میزانشیم نزديك یکدیگر قرار میگیرند . 
0 - یکتعداد حجرات میزانشیم به 11251 0 ها تبدیل شده و غضروف 
هیسالین را بوجرد میاورد . حسجرات میزانشیم که در سطح غضروف قرار دارند 
۳ ر میسازد . که غشای 06۲16۳0۳0۲1۷۵۲ فرق العاده و عانی بوده و 


۳ 


وی 66115 0۳086۲۱۲0۲ 05160 میباشد . 


ع‌ - حجرات غضروفی در ابتدا کوچك بوده و بصورت غیر مننم قرار دارند و زمانیکه 


آتشکا ل عظم شروع میگردد ان حجرات بزرگ و منظم میشوند . 


0 - سا اده بین اسجروی که در بین حجرات فضرو وفی بزرگ قرار دارند تحت اثر ۱ 
کد ۱۳۵۵ ۵( حجرا ات غضروفی 0 میگردد که در نتیجه ان تغذی 
حجرات غضروفی مختل گردیده و حجرات غضروفی می میرد . و جای انرا خالیگاد ها ي 
فالی سم 1[ 1 01۱۱۱۱۵۲۷ میگیرد ۱ ۱ 

6 - یکنعداد اوعیه از ز 0۵۲16۱08 داخل مترکس ای غضروفی شذه 
.این اوعسیه یکجا با 5 086۱۱0۲ ۲ 0٩160‏ يك کستله را بناه ۱0۲۱0۵۱۵۸ 











رود و 


0بوجود ارود که سیب از بین رفتن جدار های متکلین 026 ۷ میشرد . 

در نتیجه آن اجر اف بزرگ بنام 2760126 9600100217 یبا ۹0۵665 ۱۱۱۵00۱1۵۲۷ 
] - 66115 6۳1]0ع0۳0 05160 در بالای جدار های متکلس نازك ٩660۳021۷‏ 

60 قطار های منظم اوسیتویلاست ها را بوجود میاورد. 

. 86 - این اوسیتولاست ها يك مترکس جلایتنی را که در آن الیاف کولاژن غرس گردیده 

بوجود اوره و سانند681108 [ووه 5 2 سبب تشکل 0410010 


۱ میگردد . که این 0516010 متکلس یا 2101]160» شده و يك ۸۱06۱1۵,] عظمی تشکا 


0 - د ر بمالای ایسن 8 ۸ اوسیتوبلاست ها يك طبقه دیگر 0916010 را 
بوجود اورده و دو 1,2176112 عظم تشکل مینماید . اوسیتوبلاست هایکه در بین این 
دو 20016112 ] قرار گرفته اند به 5 0510 تبسدیل میشوند . به اين ترتیب چندین 
2 بوجود امده با هم یکجا شده و ۲2060112 عظمی را تشیل میدهد . 

1 - در این مرحله در قسمت مرکزی غضروف متکلس يك ناحیه عظمي برجود امده و 
از این قسمت 055111021101 به دو طرف پیشرفت نموده و جای نسج غضروفی ترسط نسج 
عظبی تعویض میگرده . .. ح 

تبدیل شدن عظم اسفنجی به 1306 60102۵61 :- قام حظام جدیداً تشکیل شده از 
نوع عظم اسفنجی یا 8006 6۵00611055 بو ده که قسرار ذیل به رز آعن رم ۱ 
تبدیل میگردد . 

هر خالیگاه که در بین ۲2060۷12[ عظام اسفنجی قرار دارد توسط يك طبقه 
اونیتوبلاست ها فرش گردیده است . که این اوسیتوبلاست ها سبب تشکل 2111011۵ آها 
گردیده که 18706112 اولي سطع داخلی خالیگاه اصلی را می پرشاند و به این ترتیب در 
داخل ان 1,21106112 های دیگر تشکل میکند ؛ و خالیگاه ها به تدریج کرچك می‌کردند ‏ 


مت 


باالاخره به 02081 ۲12۷6۲51۵7 تبدیل میشود و يك 0۵16017 را برجرد میاورد . این 
09۹1001 اول بستسام 02601 021 ۷]باد کگسردیده . و بزودي در داخل آن خرن 1 


۱ ۳ ۱ ۱ 











0۹120 ها نفوذ فسوده, و 9510011های جدید را بنسام051608 اهزم ۳" ی 
01601 تشکیل میدهد  .‏ 


" فمومظ ۵۶ دمن ۱ 

1 - 0۴66ظ انا 0۶ 0۲0۷۳۷۵ :- توس( 
مه نووی فنمصم‌طاصهمط مط1 مسسراکسسز ابتسسدائی ماع زوون 
۱ باه ناقع]زووه 0 وتات تشکل فوده که بعداً از این مرکز توسط ‏ فعالیت حجرات 
مسیسزانشیم 0 آنکنکمبه اطراف این ناحیه مرکزی پیشرفت مینماید که ابتدا 
۵ ها یا 50101165 را بوجود آورده و به تعقیب آن شکل اصلی عظه را به خرد 

حجرات میزانیشم که در بالای عظم در حال تکامل قرار دارد 7 تفریق پدیری رده و 
ی را میسازد . 

/ ۱ ۱ ۱ ۱ 

2 - 0865ظ عصما عمط 0۶ دامن :- در اینوع نو » ایتدا توسعط 
حجرات میزانشیم مودل غضروفی عظم تشکیل میگردد . بعداً 0671601201011110 ابسن 
مودل غضروفی عظم را می پوشاند . و به تعقیب آن 0 - 0۳۵۳0۲۸1 ۱00 
درقسسسمت مرکزی مسودل شضسسروفی شسروع می‌گردد که این قسسس مت بنام 

0 0۴ 06۳۳۲ 0۳111217 یاد شده و از این قسمت 055161621101 به طر ف 
دو نهایت عظم طویله پیشرفت مینماید . در عین زمان مردل غضروفی هم بتدریج بزر ک 

میگردد . در ینوقت 61101001011017 تفریق پذیری میکند یعنی 0۲686۳[]0۳ 05100 
115 که در سطح مودل عضسروفی قسرار دار د به طریق ۱۱6۲۱۲۷۵6۵ ۱۳11۵ 
0 اوه سبب تشکل 06۲105161177 گردیده . و بصورت مکمل مردل غضروفی 
را می پوشاند . 06110516150 ابتدائي بنام 60112۲ 06110516۵1 یاد گردیده که بتدریج 
در ام طول 1212۳011۷56 وسعت فرده و طبقات دیگر عظمی را بوجود اورده و سیب ضخیه 


15 

















شسدن ات۱ میگردد . در همین وقت توسط فعالیت اوسیترکدست ها 
ترابکولاهاي کسه در قسسسمت مسرکسزی منودل غسضسروفی توسط 1001/07 [جدن 
80000207۵ بوجود آمده اند از ببن رفته و از ۷ تشکل مینماید . که 
این اجواف از قسمت وسط بطرف دو نهایت و هم بطرف جوانب پیشرفت نوده و عرض و طرل 
دیافیز عظم را زیاد مسیسسازد ..بعتا در دو نهایت این مودل یضییفی ۱9۵۹۳۵90 
5 055111621107 بوجود آمده و 6 نومه عظم را تشکیل میدهد . که در 

تولد در بین این دو ناحیه عظمی 6ورطم‌زمه و 0112010756 يك صفحه غضروثم 
2 ۵1 یس 6 آمءورطم‌نوه وجو دارد . که این صفلحه بل رول 
مهم در نغوی طولانی عظام داشته و در آن سه ناحیه غضروفی قابل تفریق میباشد: ۰ 


2 - ناحیه غضروفی در حال استراحت - این احیه از حجرات شضروني کوج و خیر 
منظم ساخته شده است. 


9 - ناه انس 1 +- در ین ناحیه حجرات غضرون 


5 انقسام نموده بزرگ گردیده و شکل منتون های موازی را که در ین آن مترکس قرار دارند 


» - ناحیه «ونایتان‌ای با ممتاوه0 ۲۱۵۵ معداناا ب- در این 
ناحیه حجرات غضروفي زیاد تر بزرگ گردیده و مترکس آن تنل میشوده همن ناحیه 
سومی است که در اینجا حجرات غضروفی می میرند و جای آن توسط نسج عظمی : تعریض 
شده و سبب نوی طولانی عظام میگردد ۱ 

این پروسه تا زمانی دوام مینساید که صفحه غضروفی بصورت مکنل توسط نسح 
عظمی تعویض گردیده و نسح عظمی دیافیز با نسح عظمی اپی فیر یکجا شود . ۱ 
۱ این حادئه بنام وزو رد012 ۵0ص کلو 610 6 ۶ 5101 یاد مسیگردد 
.محل یکجا شدن دیافیز با اپي فیز بنام 6۵ بیاد شده .که این ناحیه فرق العاده . 


سس سس وروت 





بشن شتا 


عائی بوده و ناحیه فعال تشکل عظمی است . اين ناحیه 6۵۷11 10۵710۱۷ ندارد و اکثرا 
ار تار عضلات و اربطه با اين ناحیه عظم ارتباط میداشته باشند . هم چنان مقدار زیاد کلسیء 
در قسمت میتافیز عظام ذخیر گردیده و محل مناسب برای مداخله انتان در عظم میباشد . 

پس بطور خلاصه گفتسه میتوانیم که موی طسنولانی عظام توسسط 0851]1601101 
- 06۳0001۱ ۳۲۱۵0 - و شری عسرضانی عظام طویله « و وی عظام هسوار موسط 
0 5 صورت میگیرد : 


تا ثیرات فکتور های غذائی و هورمونی بالاای موی عظام 
به منظور نشوفاو تکامل نورم‌ال عظام به یکسستدار مناسب 6۵1611117 
کنمطمو0ط0 - ۷۱۲-۸۵ - ۷۱۵ و (1-]:۱۷ در رژیم غذايي ضرورت میباشد . کسبود 
کلسسيیم سیب که شسدن مسواد شیر عسضوی عظام و بلاخره سیب 00۲0918 09160 
مب‌گردد .ویتامن در جذب کلیسم توسط امعا رول مهم را بازی میکند . فقدان این 
ویتامین در کاهل سبب 0916010121260104 و در اطفال سبب ۱01615 میشرو . ویتامن ) 
در سنتیز الیاف کولاجن و 0۲016082176015 رول داشته وفقدان آن سبب نازكد شدن قشر و 
ترابیکولا عظمی و حتی سبب کسر عظمی میگردد . ویتامین ۸ موازنه بین: ترصیم و تخریب 
عظسي را نگاه میدارد کم شدن و یا زیاد گرفتن ان هر دو سبب بروز یکتعداد تشرشات 
میگردد . ۱ ۱ گِِ 
۱ هورمون های مختلف هم در نشوغا عظام رول مهم دارند . . هورمرن غده)۱0۱ 0۵۱11۱۷ 
و 6۵101]001۳6 0 فده 0۷۲۵10 ]" سبب کنترول مقدار کلسیم در خرن میشود . 
6 ۳2۸1۵1 سبب بلند رفتن کلیسسم خون و ,60101101019 097۲0]]" سبب پانین 
شدن کلسیم خون میگردد 
2011100106 0 2]0۱۷) سبت نشوفا نسج عظی گردیده که فرط فعالیت ان هررمرن 
سبب "1:01011811) و تفریط فعالیت آن سبب 2۷/۳15112] میکردد . زباد شدن فعالیت 
هررمون نشوغا بعد از بسته شده 01۵16 6۳0۱۳01۷۹6۵ سبب 02610100101۷ میشود. 
هررمون ها ی ۵01010۵1 0۷۵۷-60۲۲۵ و و ۵0114 آ نیز در نشزفا عظا رول دارند. 


ات رد ی یی وتو ره و رو ور و و وی 
سح( 





الم با حجره 
جز اساسی ساختمانی اجسام حمه ا حجره تشکیل سیدهد که در حقیقت واحد 


1 /(60 ۳" 1 
2 - ما اجسام حیه از حجرات ساخته شد؛ است. 
0 - هر حجره از حجره قبلی خود توسط عملیه انقسام م بوجود میاید. 
- تام حجرات هسته دارند. ۱ 
0 - ترکیب کیمیاوی ام حجرات یکسان میباشد. 
6 - هر مرض ابتدا حجره - بعدا نسج و با لاخره عضو را ماوف میسازد. 


06 0۲ 66115 - 2 


تث_ 


و بوالعه 0۳0۵۱۵ - حجرات کوچك اند که مراد هستری آن غشا هستری 
واضع تدارند مانند 861611۵ و ۷۱۲۱5 . 
- واامي 6 کات - حجرات نسبتاً بزرگ اند که دارای هسته مشخص 
۱ غشای فستوی و غشای حجروی واضع و مشخص میباشد مانند محیوانات 0101020۵ و 
02( 


3 - 66115 01 ۵176 ۱ 
جسامت حجرات در حیوانات سختلف متفاوت بوده ببطور منال بدن دوحیاتیس یا 
مهزحنطام‌صه ازحجرات بزرگتر و بدن پستان داران یا ۱۱۱۸11۱111015 از حجرات نسبتا کرچك ‏ 
ساخته شده است. به این معنی که بزرگ بردن يك حیران ببه جسامت حیحرات ان ارنباط ‏ 
نداشته بلکه مربوط به تعداد حجرات ان میباشد. حجرات بزر ک با دیر ات دا مصویت باه 
115 02۱ یاد میگردد که دارای يك و یا چندن هستته میب‌شند حجرات جدین هستری به 











و ۶ 68616۲۵1101 

در اننای کسر يك عظم به اثر پاره شدن اوعیه در تاحبه مربوطه مقدار زیاد خون تجمع 
مینساید. یعنی حجرات فبرولاست طبقه داخلی 2۵۲105161110 و 000111012 ها در ناجیه 
جمع گردید و 0۲06۵11۱15 را تشکیل میدهد . به تعقیب ان یله نسج منضم لیفی و بعد از 
ان غضروف در ناحیه تشکل نوده و به شکل يك 0۵115 6171۳010۲۷ در نهایت عظمی 
را با هم وصل مینماید . باالاخره یکتعداد 66115 0۳0۵۵1]0۲ 05160 به امسیتوبلاست ها 
تبدیل شدد ابتدا عظم اسفنجی ۴ بعداً عظه مترا که را بوجود میاورد که سبب یکجا شدن بارجه 
های مکسوره میشود پارچه های اضافی توسط فعالیت اوسیترکلاست ها از ببن میرود. 


ماجزو[ یا ۸۲۱۱۵۱1۵]101 یامفاصل . 
محل اتصال دو یا چند استخوان یا غضاریف بنام مفصل با 101111 باد میکردو " 
۲ 
انواع مفاصل : 
۱ - 101۳15 ۳۱۵۲0۱5 : - مفاصل اند که ترسط نسح منضه لیفی با هه وصل 
میگردند و به سه شک تصادف میشود. ۱ ۰ 


2 - 5۲۱0۵۵051۱5 :- يلك شکل مزفتی مفصل لبفی میباشد ده در ابتدا عظاه 
توسط سنج ليسفي با « چم وصل برد ه اسا بعناً این سح لمسشر یه سنج عشسی تسیل مسب؟ 2 


مانند عظام قحف. 


۱ :- مسشساصل لیسفی دای اند کتء مستال آن مسب یل 
1111۸ ورطاز ] میباشد . 


و 

4 کم ر ۱ 

سا ز ان گت نردم ۱ ۱ 

5 ) + ۱ ثپثآِ ۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۹بچ٩2ض(سحح(ح(ح((«-چب‏ سپس« 





» - 2011100055 :- يك شکل خصرصی مفصل لیفی میباشد مثلاً ارتباط دندان 
ها توسط10610012۵06 06110000121 با الویول های فك علوي و فك سفلي . 


2 - 101۴815 27]112861015) 
در اين نوع مفاصل در فاصله بین عظام غضروف هیالین قرار دارد مثلاً در فاصله ببن 
جسم فقرات اینوع مفصل بشاهده میرستد ۰ 


3- 101016 9۱۷/۳۵0۷1۵1 
معمول ین شکل مفاصل بوه که از نظر ساخمان از عنصر یل تشکیل گرد است : 


2 - 6۵۳۱۱۵26 ۸۳ :- از نوج 1 6 بوده که او عیه 
- اعصاب و ۰0]01۳0]1011 06۲1 ندارند . , 


۱ 0 - ۱6اومی ۲ :- - يك نسج متراکم لیفی بوده که در اطراف. یاحیه ‏ 
مفصلي به به شکل يك محفظه قرار دارد که سطح خارجي آن یا مستقیما و يا توسط اربطه به 
ناس 61105160117 عظام قرار داشته و سطح داخلی آنر ۱۳۴۵۱۳۴۳۵۳6 ٩۷۵۷۱۵1‏ 
۱ تشکیل داده که تام سطح داخلی جوف مفصلی رایه استثنی سطوح مفصلی می پوشاند . این 
غشا فوق العاده نازك بوده که از نظر ساختمان نسجی از 62۳011127۷ ها - 66115 ۲۵۲ و 
فبروبلاست ها ساخته شده است . ۱ 


6 - 6۵۷16۷ ۸۳۷۱۵۷۱۵۲ :- در جوف مفصلي يك مایع بنام 10  57۳۵۷12[‏ 
قرار دارد . که يك مایع چسپناك بوده و توسط ۳۱6۲00۲۵۲6 5۱0۷121 افراز میگردد . 
از نظر ترکیب با پلاسماي خون شباهت داشته اما یکمقدار کافی ۵610 ۲1۷2101۲0۳16 نیسز 





و سس 





اش تا 





۸ ۱ یه یز 


موااوع ۳۵۲۱0۵۱۵۵۱ * . 








هُ 


1 مها ای۱۳۵۱ 2 0 مماادجبن ۴۲ ۰ ۴۱۵ 
دجونبم عصهتا ع : 
1 معا 26۲۱0:۱۵ 200 جونایاااووه آن 607۷۰ 


۸, 8 


._ 


صامجاوه۵۳ ۰ ۰ وا 
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5۵00000۳۲ 2 
«۱۳۰ 





هن ومنا ایآ د آن جما۲۵۴۳۵ .7.26 ۲۱2 
مرا وچ ان ع اج 020۷ع۵عع: 





_- ۵۳۱۱686 ۵۰ 








اه ۷ .۰« 
0۱۵۱۵ ۵۵۵اواعع مد 
فاو0۳ ۱۵۱۵ --< 


فاومه0 _-- --أ 


۷ 8۵۲۲0 .تاه 


:0 008 ا۱>۵م۱۷ 2 ۵۲ ۲۵۲۲۵۱۱۵۲ .7.27 .۴۱ 
ا2عوسطمنمع مد واورطمنمع مها 


7 سس 


2 ۶ > 6۵ ۲۳ <( ۳ 0 ۳ << باب وم 
جت حل وت بت جت جنت چت نت جت بای 





تحت دنت مس دنه هت نت ی پهت نت جح جوت نت بت جنه جنت صنه حاگوی چیت چت خن کت جضه خت چست. 


0 اههاوم[بوع ۶ 


عا2ام امععسدامنهع جح ان ۶ .7.29 .۱8 آر 


۲37 10 2 > ون - ی 





۳ 














وناع۱۵ ۵ 6۵۵0 عا ۵ )نااعن 51۲ ۵۵06 ]۵ ااجنا ۲۳۲۵ 
۲ ,+ ۰ : 
"۰" 
ص__ 
۰۵ ومد ...۰ ز 
۲ ۶۱80۷۱۳۱9 ۵۲ ۱۳۱۱۵۲۵۵۶5 8606۱۲66 80606 
۰*۲" تلا ۷۲ ۱۵۲۲۱۱۱۵6 
۰ ۰ 
۱۳ 
۱۸۵۲۲0 0 اس 
۵۵" ۰ ۲ 
ها 
۱ 5۶ 6 2 ۱۳6۲6 ۱۵۱۳۱۵۱۱۵۵ ۵00۱۳۱۱۳9 86۱۷۵6۲ 
٩‏ 71۱ ۲۱۵ له 066۵64 ۵۲6 5۴8665 ۲۳6۵56 ,۱۵6۷۵۵۵ ۵۱۱60 
5 , 5 ) 0۳66۵ .7.1 . 
ها 560۳ که 5۱۲۱۲۱۱۲۸ ۱6۵06 اه که ۲اهع 00 8 06۷۱65(۰ع۱عج) 96 اه عاامی 
آه ۲ ۵۵0 اترننه ۱۱ ۱۵6۱۱۱۱۵۸۱۵۵ 5 ۱ 
۱ مدا رها 2 
0۳6" 
االاه06۵۳۵۱ ۵ :۱۳۳ 
۰ 4 م ۰ جوم 
ِ- ۳ ِ. ۳ 
سس 
ی 
۳ ۱ و 
با مر شوت ۵ ۱۰۱ ساوحو ۱ م5 .7.2 .۲۱۵ 
0 ۱/۵ 


0 ۳ 
۱ 68۵ ۱ 


و 0 واه ده ۲۱ 
۵ 00 ون 0۰۰۲ 














5 +6 ۸۱50 و یهااععوی اه اب5۱ .7.4 .ع:۲ 
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۱00۷ 
ونان ۱۳9۵۵ 


وذ 


ره مار 


مها ۲۱۵۷۵۲ 5 
یت 


اهاااا ۳9 
۱2۱7۱۰ 


(2۱ 
۰:۳: 


۰ ۸۱۱۵ ععو مزا ۵۵0۵ ۵۳۵۵۵ آن 5۱۲۵۱۲۵ :7.5 ۴۱8 








2۰۴۳00000۱ 
8۱۲۲۵6۵ 


6۵09۱ 0 ۱ (2۵۸ 
۱۱ 2۵ 


طویه/ط۱ جمناءعء احمنهتنومهاناع56 7۰6۰ .ع۴۱ 
وا ۳۱۵۷۵۲۵۱۵۵ 0و ۱۵ ۵۵66 ۲ع۵۱۵۵) 
۰ 6 وا202 ۱۳6 200 








اجنین 2۵ کاودانامعنون آن جاطاومم:۱20ع۱ 7.7 :۶ 
جح ۱ م02۱0 ۱0 
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۱0 ۲۵۱ 
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اجه اه ح ‏ ن ‏ حه. چ. و 








مج جح 0 < 
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_َ ۱ 1 ٩ . و‎ 





ری ج‌جت 0 وی وا عصم5 ۰ ۲۱8 





0 ۶عع2 


۰ م۵0 )0 ۲0/۵۱۱0 


۱ ۲0۵۲ -۱62۱۱06)اوون ۱۵۵6۲۵6۵۵۵۱ .7.19 .۴۱8 








یچ" 





ظث#«ثِ ۱ 0 «نانا»۵۵۵ع۲ 
ثكٍِِ«- / رد ۷ ۱۸۵۲۲۵۷ ۱ 


ند ۳ 
۱ 4 ۱ ً/ ۰ م۶ شا 


(۵ (ه۱ وب وبا 


0 ۶0وی ۶ ۱0 5165 .7.21 .۴1 
۵ ۷ ۱۵ ۵06د۱ 





در ترکیب آن شامل میباشد . این مایع سبب حرکت سطوح مفصلی گردیده علاوتاً تفذي . 
از جمله مفاصل فوق الذکر مفاصل 5۷۳0۷121 متحرك یا 12127107056 و مفاصل 


لیفی و غضروفی غیر متحر کل ویا حرکت بسیار خفیف دارند که بنام 65( بماد 


‌ 


میشوند. 











اشکال ذیل تصادف میگرده : 

2 -۳151110011170: -هسته اینوع حجرات بصورت مکرر تقسیم گردیده ودر نننیجه 
ان يك حجره بزرگ چندین هستری بوجرد میاید مانند حجرات عضلات اسکلیتی: 

انا وم‌ط5 :-اینوع حجرات از یکجا شدن چند حجره برجود میاید مانند - 


251 های نسج عظمی. 


4 - و6۵1 01 ٩۳206‏ ۱ 5 
۱ حجرات منفرد شکل کروی داشته مانند 1.0:0601716 ها . وحجرات که به قاس يك 
سطح قرار دارند شکل هموار را به خود اخذ مینمایند.اما بصورت عسرمی حجرات به اشکال 
مکهبی - اوه نی - کروی - پیضوی - همرار - درك ماد - سره نی و شیره شک 


دیده میسوند. 
5 - 0۱۵۲165 ام ۱ ِِ 
۱ 5 م عناصر داخل حجروی به استثنی ی 10۸ هسته بصورت مک" در حالت حرکت و 


تجدید میباشند مشلل هسته در داخل سایترپلازه 0 بار د رياك دقیقه حرکت مینماید و یا 
مایت وکاندریا حرکت مشابهبه کر ها دارند. . ۱ 


6 - 1۵0109]ه6۵]ن0 هه رمتامص! وان (آع6) 

مام حجرات در اثنای تکامل از حجرات خام یا ابتدانی بطرف حجرات پخته و کاهل 
تکامل مینماید , که تغیرات ساختمانی حجرات را در اائتای تکامل بناه ۲۲۱۵0۱۱۱۱۵۱00 
یاد مینساید. هم چنان در ائنای تکامل حجرات از نظر وظیفه نیز در حالت تشخیص ‏ 
پیشرفت میباشد که این حادئه بنام ممناهعا هآ مهو باد میشرد . و در مجمرعه تغیرات 
ساختمانی و وظیفری حجرات در اثنای تکامل یا 1110011116111011 جمع 0 0 
را بنام تفریق پذیری حجرات یا 01]]61601]1۵1101 ااه یاد مینساید. و باید دانست که هر 


۱ ۰ 











م0 ۱ 
نسج عضلي از حجرات مخصوص که در اثنای تقلص کرتاه میگردند ساخته شده که به 
این طریق مسول حرکات بدن میباشد . حجرات نسج عضلی بنام 0165 1۳۷0 یاد گردیده و 
چون حجرات عضلي اکثراً بصورت طولانی قرار دارند بناً ابنها را 39675 ۱۳۵۹۵ ی 
نامند . الیاف عضلي توسط نسج منضم پوشیده شده اند و توسط اين نشج منضم با یکدیگر 
ارتباط دارند و از طریق همین نسج منضم تغذی و تعصیب الیاف عضلي صورت میگیرد . 
تس عضلات وجود دارند: - ۱ 5 1 ۱ 
روپ ول عنضلات اسکلیتی بوده که در اطراف علوی و سفلي و و هم چنان جدار 
بدن را ۱0 . چون این ععضلات با استسخوان ها ی بدن وصل بوده بناا بنام 
٩616121 6‏ یاد میشوند . الیاف عضلی اینوع عضلات در تحت میکروسکوب 
خطروط عرضاني را نشان میدهد و از همین رو بنام ٩۲۲۱۵160‏ یاد میگردد . 
اين عسضلات ارادي یا ,۷010۵۱۵ بسوده و تسرسسط لت 1۳00 وان ریاس 
تعصیب مشود ۳ 
ی - گر وپ درم عضلات ج جدار احشا یا ۷156612 و جدار اوعیه را تشکیل داده خطرط 
عر سا نشان نمیدهد بناا بنام15[6 10 0 بسا اب ۵ ۱10۳۲۱ یناد 
میگردد . اين عضلات غیر ارادی با ۱۷۵ 08 بوده و تصصسیب ان ترسط بت 


2 











۷۵ ۸۱0۳0۳16 صورت میگیرد . 


3 - گروپ سوم عضلات در جدار قلب قرار داشته و بنام ۱۷/۵۵016 0 تاد 
" میشوند . این عضلات خطوط عرضانی دارد اما غییر ارادی یا ۷۵۱۱۲۱/۵:۷,۲۷1 ۱۱۵۱۱ 
مسیسباشد . تقلص اینوع عضلات توسط ۱6۲۷65 ۸۱0۴0۲016 و 6۵70126 
٩۸‏ 6 تأمن میگردد . 


۹۵( اماه[۹1 
واحد ساختمان عضلات رز ۳۹6( با ا[ع ۷10۹016 برده که 60 ۱0 ۱ 
میکرومترقطر و 5 30 سانتی متر طول دارد ۱ و از نظر ساختمان از عناصر دیل ساخته شدد 


است : 


1- ۹0۳60161۴01۳02 - هر لیف عضلی توسط ی سای حبجروی که با 
۵ باد مسیگردد پوشیده شده است . که این سارکولییسا از خارج توسط 
6( 06۳1 با غشای قاعدوی احاطه گردیده . در این سارکو لیما 
یکتعداد فرورفتگی ها وجود دارد که از یکطرف با فضای خارج حجروی و از طرف دیگر ب ۱ 
۴ لیف عضلي ارتباط دارد این فرورفتگي ه بنام ۱۲00168] ۵ با ]1 
۱ مر یاد میگردد ۱ ۱ 


دك موهام 0 :- سایتوپلازم لیف عضلی بنام سارکرپلاژم یاد شده ودر 
آن ساختمان های ذیل وجود دارند: ۱ ۱ 


2 - ««راییزاع1 916عدا 59۳6۵ :- يك شکل مخصرص 51 برده که از 
یکتعداد ساختمان های تیوب مانند و کیسه مانند ساخته شده . و به شکل يك پرش در 


سح( 5 4 








اطراف 170101107115 قرار دارد .رول اساسی آن در تقلص عضلی میباشد . 


0 - ۱۷۲۱000۵۵۵ :- در دو قطب لیف عضلي در تحت سارکرلیت ثرار دارد 


6 - هاجدمی نوا60 + - يك جهاز گوبی کسوچات در اطراف هستت بش هه 


میرسد . 


0 - 11216 و 10100501065 :- یکُتعداد محدود 8۳ و رایبوزوم نزديك هسته ‏ 
قراردارد ۰ باه مقدار کم زدزدم هم در سایتوپلازم لیف عضلي اسکلیتی وجود دارد ۰ 


‌ - ۷۵۷۵۱66 9 200 60 :- در سایتنو بلاز م لیف عضلی سقدار 
فرا ان لایکرجن و یکت قدار واکیول های شحمی وجود دارند . 


۱ ۱ ۱ 

] - 1۲1۱6] 2 و قسمت اه سایتوپلازم الیاف عضلی را میرفبریل ها 
تشکیل داده . این ساختمان هایی طویل موازی با یکدیگر قرار داشته و قطر هر میرفبریل در 
حدود يك میکرومتر بوده و ازیکتعداد ساختمان های رشته سانند نازك بناه ۷/۷0 
15 ساخته شده . که میوفلامنت های ضخیم آن بنام 1۱۷0511 يا دگسردید و در 

حدو د 0 قطر دارد . در حالیکه میوفلامنت های نازك آن بنام ۸۵0116 یاد شده و 

0 و قطر دارد ۱ ۱ كث ۱ ۱ 

علاوه از ز ۸6۱06 : و 091116 /119] پروتبن های ذیل نیز در عضله اسکلیتی وجر 

دارند. 

..۰ ۸۵۱30106-۰ :- در ناحیه 1186 - 2 وجود داشته و نهایات ۸6۱30 را با 719۵ 
وصل مینماید . ۱ ۱ ث» 
گ_ ۱ : - در قسسمت 11116 - 1۷قرار داشته و نهمایات سیوزین را با 


_<- 9 گت سس سوت 





11۳ ۷ وصل مینماید . 
- 11110 : - نهایات میوزین را با مدا -ر/ وصل میکند . 
_ - 10106[ یسك ]1121161] مه( ۲ بوده که میوفبرب رل ها ر 
بایکدیگر , و هم چنان آنها ر با غشای حجروي ارتباط میدهد . 
01904 6060 یا تشوش این پرتین ها سیب انوصالي های عضلات مانند. 
۱ 570 میگ وا 
۱ صفحات و نوار هاي که به اساسی نم و ترتیب میوفلمنت ها خصوصاً اکن : و میرزین 
بوجرد میایند قرار دیل است با 
- ۸-۵00 - در سیکروسکوپ عادی به شکل يك نوا با صفحه تازيك و در 
06( عناوم به شکل يك صفحه ۱01۲0۳016 ۸ با ۴۱۱۵۵۵۱۵۵۱۵ 
5200-] :- در میکروسکوپ عادی به شکل ین صفحه رون و درمیگروب 
82( به شکل يك صفحه 150170۳16 دیده میشرد . 
- 7-116 (- در وسط صفحه روشن یا [ يك حط تار يك بنام 7-1116 ۶ فرار دارد . ۱ 
این صفحات و خطوط در میکروسکوپ عادی در مسيريك میرفبریل : به شکل متناوب 
۱ قرار دارد . عساده وت در ۳.18 یکتعداد صفحات و خطوط دیگر نیز مشاهدد میرسند که قرار 
ذیل میباشد : ‌ِ ۱ ۱ ۳ ۱ 
- ۳-۳۵۳0 - درقسمت وسط صفحه تاريك یا ۸ يك صفحه روشن ناز زك بنام 5 
وجود دارد . 1 ۱ ۱ ۱ ۱ 
- ومز1- - در وسط صفحه رده شن ‏ ك خط تاری با مشاهده میشود ۱ 


3 عنهاعن ۳ ۱ 
هر لیف عضلی دارای تعداد زیاد هسته میباشد : که تعداد این هسته ها د ر 1۲۱۱۱۱ | 
لیف عصلی در حدود 35 عدد میباشد شکل هسته بیضوی و در قسست محیلی لیف عضلی 


قرار دارند. 








تقلص عضلات اسکلیتی 
فاصله ببین دو خط 2 در طول يك میو فیریل پناء 00 باد شده که واحد 
تقلصی عضلات اسکلیتی میباشد . یعنی در اثنای تقلص عضلی ضخامت میوفبریل ها زیاه 
و فاصله سارکومیرکم میگردد .چون صفحه [ از میوفلامنت های نازك یا اکتین و صفحه ۸ 
از میوفلامنت های نازك يا اکتین , و میوفلامنت های ضخیم یا میوزین و صفحه | از 
میرفلامنت های ضخیم یا میوزین ساخته شده . بناا در اثنای تقلص عصضلی زمانیکه الباف 
عضلی کوتاه میشود صفحه ۸ ثابت مانده و صفحات ] و 1 کوچك میگردند . 
تقلص عضلي به اثر لغزش فلامنت های اکتین بالای فلامنت های میرزین عنررت 
میگیرد . (3663۵۲15۲0 عطصنلزاو) که در نتیجه اين تقلص خطرط ,7 به یکدیگر نزديك 
و 50010011676 کرتاه گردیده . صفخات آ و1آدر ابتدا خوردو بعداً نا پدید میگردد . یعنی 
در اثناء ی تقلص با خورد شدن صفحه [ نهایات صفحه ۸ به خط 7 رسیده رد صفحه ۸ و ] 
یر قابل تشخیص میشرد ولی طرل صفحه ۸ ثابت می ماند زمانیکه یله عضله تحريلك یا 
تنبیه گردد . موجه 21101 001۵1 از طری , سارکولیبا داخل ۸۷۵1۵11 -] و از آجا هه 
۱ ۵( > انتسقسال شود وا سیبت | زاد سدن ایون 4) از 
" سارکرپلازميك ریتیکرلر. میگردد . در وقت تقلص عضلی قسمت فعال اکتین يك ساختسان 
کسروی شکل بنام 6 1 « و قنمت فعال میوزین يك ساختما: ن باريك بنام ۲00" 
۳0۷۵150 میباشد . که هن ) ازاد شده در اثنای تنبیه عضلی سبب نزديك شدن و اتصال 
6 0 اکستین با 10۷01510 11000" میرزین شده , حرکت اکتین را بالای میرزین 
اسان میسازد و در نتیجه آن تقلص عضلی صورت میگیرد . در ختم تقله ی آیون انب دوباره 
به کیسه های 9210۵ هارمه رفته و نقاط اتصال فلا «منت هاء ی اکنرن و 


فلامنت های میوزین از بن مرد ۰ 








نظم و ترتیب عضلات اسکلیتی ۱ ۱ 
يك عضله اسکلیتی از خارج توسط يك ورقه نسج منضم بنام مات کنو پوشیده ۳ 
د است که این نسج منضم عضله را به بندل ها تقسیم مینماید ‏ و نسح منضم که در. 
اطران هر بندل عضلی قرار میگیرد بنام ۲11۷511117 6۲1 یاد میشود که از اين ورقه هم يك 
تعداد حجابات نازك نسج منضم منشا گرفته و هر بندل را به یکتعداد الیاف عضلی تقسیم 
می‌کند و و نسج منضم که در اطراف هرلیف عضلی قرار دارد بنام ۵ 10ات1 یساد 
میگردد که از یکتعداد الیاف شبکوی - 620111217 31000 و یکتعداد حجرات نسج 
منضم ساخته شده است.اين نسج منضم سیب محا فظه و استناد عضلات - حرکات ازادانه 
عضلات ء التصاق عضلات بایکدیگر میگردد . هم چنان از طریق همین نسج منضم آوعیه و 
اعصاب داخل عضله شده و تا سرحد الیاف عضلی خود را میرساند . 


انوا الیاف عضلات اسکلیتی ۳ 
از نظر شکل و رظیفهسه نوع لاف در عضلات اسکاسی دجود دارند : 


1 - و۲۱0 6)ز۲۵یا ۲۱۵۵۲5 0۳۱۵516 : - قطر اینوع الیاف عضلی زیاد-تعداه ۱ 
میوفبریل های آن زیاد - سارکوپلازميك ریتیکولوم و سیع -مقدار ۱۳۱۵8۵1002 نسبتأً کم 
- تعداد مایتوکاندریا کم - تقلص شدید ولي دوام آن کمتر میباشد. ۱ 
۰ 06۲-2 ۲۲6۵ یا 106۲6] 1006 :- قطر اين الیاف کم - تعداه میوفبریل 
ها نسبتأ که - مقدار میرگلوبین زیاد - تعداد مایتر کاندریا زیاد - تقلص بطی ولی دوام | ن 
زیاد میباشد . ۱ 


3- 06۲ ۱601216 11166۲ :- این الیاف از نظر شکل و وظیفه حالت بین 
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5 البینی دارند ۰ 


تعصیب عضلات اسکلیتی 
الیاف عصبی حرکی در عضلات ترسط يكن ساختمان بنام ]0۱۵ ۵۱۱ ۱۲۱۵۸۵۶ خستم 
میکرده در این ناحیه الیاف عصبی پوش میالین خود را از دست داده و به عبات تقسیم 
شده و شکل يكن صفحه را اختیار مینماید . این صفحات حرکی تقلص عضلات را کنترول 
الیاف عصبی حسی از عضلات به دو شکل منشا میگیرد : یکی به شکل ۱۱۵۷۲0 
ت( ۱ 16۵۲ که يك ساختسان دوك مانند بوده وبه شکل طولاني در عضله قرار 
دارد و از دو نوع الیساف ( (۲۱06۲۵ ۲۱۷۸۹۵1 6۱۲۵ و 11965 981 ۱۱۱۱۵ ساخته شده 
است . ساختمان دومی بنام 6۳0118 ۱۵01۳05 ۱6۲0 باد گردیده که این ساختمان در 


وتز قرار دارد و از ز الیاف عصبی حسی ساخته شده است . 


اوعیه دموی و لفاوی عضلات اسکلیتی ۱ ۱ 

اعسضلات اسکلیستی غنی از اوعسیسه بوذه شسرائین در 00050 و 

0 بت 5 را میسازد که از این قسمت يك شبکه 7۷ در اطراف 

الیاف عضلی قرار میگیرد . تعداد این (6۵0111۵7 در الیاف سرخ نسبت به الیاف سفید 

زیاد میباشد . ورید ها نیز از همین طریق از عضله خارح میگردد . در حالیکه اوعیه لفاوی 
" تاسرحد 6011۳1510110 و 00111۳00511117 رسیده ودر ۱0۷/۹ ۴1200 رجرد ندارد . 


0 عضلات اسکلیتی 
اگر يك قسست کوچك عضلات اسکلیتی تخریب گردد دوباره توسط نسج عضلی ترمی 


مشود اما اگر ساحه تخریبی وسیم باشد در انصورت ساحه مذکور نرسط نسج منضم 
پرمیگردد . در عصضلات اسکلیتی در ببن سارکولیما و۱۷۹۱ 0۱۱00 یکتعداد حجرات ‏ 


بنام 66[15 6 وم جود دارد و فکر ميشود که این حجرات ]0185 ۲۲۱۷0 هاي جنینی 
اند که قابلیت انقسام را دارد و در ترمیم نسح عضلی سهم میگیرد . ۱ 


6 62۳01۸0 
واحد عضلی این نوع عضلات نیز لیف عضلی یا حجره عضلی میباشدکه در حدوه 
0 آسیکرومتر طول و ۱ میکرومتر قطر داشته که اکثراً در نهایات به دویا چندین شاخه 
تقسیم گردیده که اتصال بین دو حجره عضلی یا 9 را يك خط عرضاني تاريك بنام 
0156۸ 0212160 10101 تشکیل میدهد . که در اين ناحیه دو غشاي حجروی 0/۱۵ ۱۱1۱0 
هاي قلبی تو سط 6]100ناز ]711810 ٩0۱86‏ 1۳69180 و ۱۱۱6]۱0۱[ و با هم وصل 
۱ ۱ عضلات قلبی غیرارادی و سخطط برده ولي خطرط ان نظر به عضلات اسکلیستی ۱ 
ضعیف تر میباشد . این عضلات طبقه متوسط قلب با ی را تشکیسل ۱ 


میدهد از نسظر ساختمسس ان هر حبجبره قلبی مانند عضسلات اسکلیستی دار اي 5 


8 - 82100012817 حاوي سارکوپلازميك ریسیکرلوم -مایتوکاندر با - 
وکیولهای گلایکوجن و مراد شحمی - میوفبریل های مشابه عضلات اسکلیتی کیه داراي 
صفحات و خطوط ۸ .1 ۰ ۲, .7 و1۷1 اند میباشد علاوه از حجرات تقلصی قلب حجرات 
انتقالي مخصوص که الباف آن ضخیم -بزرگ و میوفبریل آن کم است بنام جالع زصناندم 
نیز وجود دارند .تعداد هسته در يك حجره عضلی اکثراً يك و بعضاً چندین عدد میباشد اما 
از نظر موقعیت در ة قسمت وسطی حجره قرار دارد . 

تقلص عضلات قلبی در زمان جنینی مشابه عضلات اسکلیتی . و بعد از ترلد سستم 
انتقالي قلب مسژل تنظیم حرکات قلبی میباشد . ۱ 

گرچه عضلات قلبی نظر به دیگر انواع عضلات مقاوم است اما قابلیت ترمیم ان بسیار 
محدود میباشد و ساحه تخریبی عضلات قلبی اکثرا توسط تسج منضم پر م‌گردد : 
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۱/۹ طاممص 
عصلات غیر مخطط و غیر ارادی است که هر حجره آن شکل دوكت مان داشته و در 
" جدار احشاء جدار اوعیه - طبقه درم جلد و چشم وجود دارند . طول هر حجرد عضلی در جدار 
اوعیه 20 میکرومتر میباشد از نظ ساخسان هر عجره عطلی دار ای يلك سارکرلیما صاف 
بوده که در آن یکتعداد صفحات بنام 39065( 01 و یکتعداد نقاط مشراک 
بسنسام 9۱00164 ات وجود دارد که در ارتباط حجرات عضلی ز انتقال امواج سهم 
سارکوپلازم حجرات عضلی حاوی مات رکاندریا - کاس - را یبرزوم -جهاز گرجی 
کوچك و مقدار کم واکیرل های گلایکوجن و مواد شحسی میباشد . هم چنان مانند عضلات 
۱ اسکلیتی جز اساسی سایتوپلازم را میوفیریل ها تشکلیل داده که ازفلامنت هاء ی نازك اکتن و 
فلامنت های ضخیم میوزین بوجود آمده اما ايين فلامنت به شکل غیر منظم قرار داشته و 
خطوط عرضاني بشاهده نه میرسد و از همین رو عضلات لش , و صاف هپستند . هم چنان 
تعداد فلامنت های نازك اکتين آن نظر به عضلات اسکلیتی زیاد تر میباشد. 

"هر حجره عضلی دارای يك هسته بیضری مانند بوده که در قسمت وسیع تریین حجره 
عضلی قرار دارد . ۱ ۱ 

در این حجرات 11120601 ۱260216 7 را پروتن 9 تشکیر میدهد 
که با 0120065 0601مقااظ و وعن۵ط ۲۱6996 , وصل میباشد. ‏ 

تقلص عضلات ملساء به اثر لغزش فلامنت های اکتتینو میوزین صورت میکیرد و 
انتقال آن توسط 1۱1210601 ۲۱6۵1216 1010۲ صورت فیگیرد . 
گر چه لفزش اکتین ومیوزین به ایرن ۲۳0 ضرورت دارد ولی محل ذخیر: 4 در 
عصلات ملسا .تا کنون معلوم نیست و فکر میگردد که ایون ۵/) در خسالیگاه ها ی تحت 
سارکولیما قرار دارد . تعصیب عصلات ملسا ترسط اعصاب سمپاتيك و باراسسپاتید ‏ 
صورث میگیرد . عضلات که کار های دقیق را اجام میدهد هر حجره يك لیف عصسبی ۱ 
(ابام چشم) و در نواحی دیگر عضویت يك عصب چندین عضله ‏ | تعتیب مینسابن. 








اضف 


قدر حجرات تفریق پذیری گردد به همان اندازه وظایف آن محدد ولی کیفیت کار آن خوبتر 


میگردد . 


مراملذل رای پیشرفت فعلیت هایحیانی حجره ضرورمیباشد 


2 - حرارت- حرارت نورمال برای پیشبرد فعالیت های حجره 39 - 36 درجه سانتی 
گیراد میباشد که کم شدن و زیاد3رجه حرارت سبب توقف نشو نما خصوصا توق انقسام. 
حجرات گردیده اما حیاتیت خود را حفظ مینماید. بناا حجرات در درجه حرار ت بلند تر از 45 
(50- درجه سانتی گیراد , و دردرچه حرارت کمتر از 13 --10 درجه حیاتیت خود را از دست 


میدهد و و می میرند: 


9 ‌ محیط:- محیط نورمال برای بیشبرد فعالیت های ححرات محیط )۱0 
است. در حال که در محیط ۳3۷۵0۲0۳816 و ۷06۲۱0۳16 فعالیت های حجرات مختل 
میگ دد . بت ۱ ۳ 


6- ]]۳:- ۳۲1 مطلوب برای فعالیت های نورمال حجرات 6 - 8 میباشد. 


) - مواد مورد ضرورت :- حجرات برای پیشبرد فعالیت های خویش یه اکسیجن و 
مواد غذائی ضرورت دارند. که این مواد را از خارح عضویت اخذ مینماید. 


8 - ترکیب کیمیاوی حجره 
در ترکیب حجره مواد ذیل شامل میباشد: 
3 - آب :- 93 فیصذ حجره را اب تشکیل میدهد که این آب یا به شکل آزاد در 


۳۳۳۳ ب ۱ ۱ ۱ سحت؟ ور تحص ۱ _ ۳۳۳ ص- 





(جدار احشاء و جدار اوعیه). 

اعصاب سمپاتيك و بارا سمپاتيك مخالف یکدیگر عمل مینمایند مثلاً در 01011 با 
حدقه چشم سمپاتيك سبب توسع و پارا سمپاتيك سیب تقبض حدقه میگردد . اما ت-ت 
داشت که اعصاب سسپاتيك و پا راسمپاتيك در بعضي نواحی عضویت سبب تقبض و د 
بعضی نواحی سبب توسع میگردد تلا عصاب سمپانیك سیب تسعقصبات دی در در 
حالیکه اوعیه را تقبض میدهد . 
۱ عضلات ملس دارای اوعیه دموی و اوعیه لفاوی بوده اما تعداد ان نظر به عضلات 
اسکلیتی کم تر است . 

۵6 11۷0۵ های عضلات ملسا شباهت زیاه با فیروبلاست ها داشته ازهسن : رو 
میتواند که الیاف کولاژن - الاستيك- شبکوی و دیگر اجزاء ی نسج منضم را تولید ایند . 


تغیرات کلینکی عضلات 

1 - قام عضلات خاصیت ۷ ۳1۷6۵۲ دارند یعنی طول ؛ و قیطر هر لیف عضلي 
زیاد مب‌گردد در حالیکه در تعداد ان تفاوت رخ نمیدهد . عضلات اسکلیتی اکثراً توسعل 
مرینات فزیکی ها یپرتروفی نموده - عضلات قليي زمانیکه کار ان به هر سبب که زیاد کردد 
هایپرتروفی مینماید مثلاً هایپرتروفی جدار بطین چپ به اثر فرط فشار خرن . در عضلات 
ملسا هایپرتروفی زیادتر در جدار رحم در اثنای حاملکی به مشاهد؟ میرسد . 

2 - عضلات ملسا ء قلبی قابلیت 3080100121100 بسیار ضعیف داشته و اکثر 
ضایعات آن توسط نسج منضم لیفی پر سیگردد . در حالیکه عضلات اسکلیتی تا اندازه 
۰ ابلیت ۹ داشته اما الباف عضلی ان تقسیم فیگردد بلکه ٩01011116‏ 
و که در 1210108 ۳16111۵1 آن قرار دارد سبب تولید الیاف عضلي جدید میشود . د 
اگر ضایعات زیاد باشد توسط نسج منضم لیفی پرمیگردد . ۱ 

3 - فرط فعالیت عضلات ملسا سبب بروز یکتعداد اعراض مانئد 0118]11011011) با 
تقبض قصبات و 081111118 میگردد . و يا در امعا ۰ -کیسه صفرا و حالب سیب ترلید 


1«( هایی شدید میشرد فام این اعراض توسط ادویه که سبب استرحا این عصضلات مب‌گردد 


ی ۱ سح( 1 ی مس ۱۳۳ ۱ ۱4 
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برطرف میشود . ۰ 
4 - 07011607۵100 میوفبروبلاست های که در ترمیم انساج دیده میشوند در 
یکتعداد امراض از قبیل 0111110515 چگر - فبروزریه و 8 شراتین اشتراك 


5 - یکتهداه امراض عضلی مانند 0۷51۲001۷ اکسنشسرا به اثر 46106۱ ای 
ءنا006ع در برو نان های عضلی بوجود میاید. 


حجرات دیگر تقلصی زه 
۱ بر علاوه حجرات عضلی یکتعداد حجرات دیگر نیز خاصیت تقلصي داشته که این 
حجرات قرار ذیل میباشند . 


[ - 061121115 601 ۲۱۲۵ :- این حجرات اکثراً در غدوات در اطراف قطعه 
افرازی قرار دارند . مثلاً 2611005 های غدوات لعابیه -غدوات ثدیه و دوات عرقیه. در 
عست 2.1۷1 این حجرات دارای فلامنت های اکتین و میوزین هستند . این حجرات توسط 
اعصاب ۱10۳2۲0 تعصیب میشود . .. 


2 - 0۱25/6 ۲۱0۲۵0 0 .- این حسجرات تقلصی در نسج منضه تشسریح سسده 


است. 


3 - 06۲16۷665 :- حجرات دوك مانند اند که در اطراف 6001110۷ ماو 
۱/۹76 ها قرار دارند . در سایتوپلازم این ححرات نیز فلامنت های اکتن و میرزین و جرد 


دارند ‏ این حجرات مانند حجرات میزانشیم که میتواند به قبروبالاست ها تبدیل گردند 
میتواند به 0185 11010 1۱۷۵ ها تبدیل شوند و يا سبب تشکل اوعیه دمری جدبد گر دد . 











11696 ۱6۳۷0۱95( 
يك نسج فوق العاده تکامل یافته بوده که به شکل يك شبکه ارتباطی در سرتاسر 
5 بدنقرار داشته و مسول انتقال سیاله عصبی ازيك قسمت بدن به قسمت دیگر میباشد . واحد 
ساختمانی و وظیفوی نسج عصبی ۱۷6105086 بوده که در سستم عصبی مرکزی با 01 ۱ 
این نورون ها توسط يك نسج منضم خصوصی بنام ۱6۱2۲08112 تة تقویه میگردد . . نسج عصبی 
از اوعیه فوق العاده غنی بوده اما اوعیه قاری ندارد . تعداد نورون ها در بدن انسان فوق 
العاده زیاد میباشد مثلاً تعداد نورون های دماغ به 2 10 عدد میرسد ۰ معالیت عصبی ترسط 
چندین نورون بوجود آمده که این نورون ها توسط ساختمان های بنام ٩۱112۳056‏ با هم ارتباط 
دارند . فعالیت عصبی توسط 8011011 16116 تأمین میگردد که این ۵61100 ۲٩۵116‏ 
از دو و يا زیاد تر از دو نورون ساخته شده . در يك 201101 ۳۹6 یا قوس ریفلکس 
ساده معمولاً دو نورون جصه میگیرد که نورون اولی آن حسی پا 01 بوده کسه توسط. 
اوایت ی تحریکات را از محیط اخذ نوده و توسط اکسون خود انرا به سستتم عصبی 
مسرکزی انتقال و با جسم يك نورون حرکی 51/]12056 میسازد , نورون دومی حرکی با 
01 میباشد. که اکسون آن از سستم عصبی مرکزی خارج و در عضر عمل کننده ختم 
میشود. اما اکثراً 201105 13616 ساختمان پیچیده و مغلق داشته و در بین نورون های 
احسی و حرکی يك با چندین نورون ارتباطی نیز قرار دارد . بصورت عمرمی رسیدن سیاله 

۱ های عصبی به 5۵ توسط نورون های حسی با 0( 1 :جمع اوری . 
تجزیه و تغیر شکل معلومات توسط نورون های ارتباطی با 299001211010 ۱ 


سس سح( | سس سسسسسسسسس یت 








فعالیت های متابوليك عضویت سهم گرفته و یا ینکه یکجا با مواد پروتینی جز ساختمانی 
حجره را تشکیل میذهد. 

۱ - پروتین :- 10 فیصد حجره را مواد پرو وتینی تشکیل داده که اکثرً به دو شکل 
تصادف میگردد : یکی پروتین ساختمانی که در ترکیب الیاف کرلاجن - کیراتین - ناخن - 
موی و یکتعداد ارگانیل ها شامل میباشد و دوم پروتین ین وظیفوی است که در ترکیب اکشر 
هورمون ها , و انزایم ها شامل میباشد. 

- مواد شحمی :- 2 فیصد ترکیب حجره را تشکیل داده که این مواد شحمی یا 
۳ از گلسیرین و اسیدهای شحمی بوجود امده و در حجرات به شکل > و0(معرای 

- 61۱01651061701 و و 01105210110105 دیده میشوند. 

۵ - کاربوهایدریت :-1 فیصد ترکیب کیمیاوی حجرات را کاربوهایدریت ها تشکیر 
میدهد که به شکل مونوسکراید - دای سکراید و پولی سکراید در حجره به مشاهده میرسد. 
پولی سکراید به شکل و و ٩۵021106‏ ۷ 1111160 وجود داشته که مهم 
ترین موکوپولی سکراید عبارت از ٩۱۱0۳۵16‏ جنامل‌صمد و ۱10۵ و۲۱ 0( 
میباشد. 

۵ - 2010 »ما۵ : - 1۱۷۸ 4 .۰ فیصد و ۸( ۲7) نیصد ترکسیب 
کیمیاوی حجره را تشکیل میدهد. این نوكليك اسید ها در ترلید پروتین ها رول مهم دارد . 

با 4610 1۷01616 ۲100 160۷ از فوسفوريك اسید" - 0۲۱056 و و يك 
6 نایتروجنی و ۸ با 2010 0۷0616 ۲100 - فوسفوريك اسید- 0011096 
و يك 2256 نایتروجنی ساخته شده است. فرق 0۳۸و ۷۸( قرار ذیل میباشد: 

السف:- در تسسرکسیب 3۷۸۵( 6( -([- بثِ« -2 و در تر ترکسیب 
۱۸ ,110056-(1 شامل است.. ۸ 

پ:- یه اس 1250 نایتسسروجنی در۱۱۱۱6-۱۱۵۳۱۳6-۷ ۱۱ ۲" 

6 و 6۷0۹1۳۲6 و در رد 4- ,۸00۵۲16 09126] 0۷ 

و 08611 شامل میباشد. . 

ت:- 1۸ از د دو زنجیر و و ۷۸ از يك زتجیر ساخته شدد. 


سس ,هت 





م‌ 


"6 ورسیدن آن به عضو عمل کننده توسط نورون حرکی یا 16۵۱۲0165 ۱۱10101 


صورت میگیرد . 


6 0۶ 9۳01۲6 یا ساختمان نورون 

ازنظر ساختمان يك نورون از عناصر ذیل ساخته شده است : . 

1- 67121701 یبا 000 6611 :- جسم حجرات عصبی بنام |6۵ 
000 یاد گردیده که نظر به حجرات دیگر عضویت بزرگتر بوده و در نورون های مختلف 
بین 13 الی 120 میکرومتر جسامت دارد . که شکل آن در نورون های بيك قطی مد در 
نورون های دو تطبی دوك مانند و در نورون های چند قعلبی ستاره نی بکل 
حجرات عصبی با 120 ساختمنهایفل شاه مر ت_ 

3 - ۵0۱65 ,- در قسمت مرکزی 000 اجه قرار [ : داشته که رز نگ آن نسبتا 
۱ رشن بود ‏ کل ری درد در بین هسته يلك یا چندین هسته چه نیز به مشاهده میرسد . 
0 - 212510 0 : وس - تام نورون ها خارجاً توسط :۲ 








نشای حجروی احاطه گرد دیده و 1 
که با غشای حجروی سایر حجرات عضویت شباهت دارد صرف در محل 06 ضخامت 
این غشا زیاد میباشد . ۱ ۱ 
سایتوپلازم نوزون حاوی مایتوکاندریا کوچك و کدی کامپلکس نسبتاً بزرگ میباشد ‏ 
۱ . اما قسمت اعظم سایتوپلازم را یکتعداد ساختمان ها بنام 0900165 اموزی تشکیل میدهد 
۱ . که این 5 159( معسادل ۳1۴ و رایبوزوم دیگر حجرات عضویت بوده که بر 
علاوه سایتوپلازم در قسمت 06007106 نورون نیز وجود دارند اما در اکسون به مشاهده 
فیرسد . این ساختمان ها مسژل تولیذ پروتین میباشد. ساختمان مهم دیگر در سایتوپلازم 
عبارت از یکتعداه ۳5 0 بوده که علاوه از سایتوپلازم در دندریت و اکسون نیز 
وجود دارد . این ساختمان های رشته مانند مسل محافظه شکل حجره بوده و در انتقال ایون ‏ 
های حسجره نیز مسهم میگیرد . 66۳171016 در حجرات عصبی وجود ندارد اما تعداد 
۱۳۹۹ ۱6000021 که در حقیقت دانه های رنگه 110/0191۳ میباشد با ازدیاد 

















سن تزاید مینماید. ۱ ۱ ۰ 
هم چنان در سایتوپلازم حجرات عصبی مقدار کافی و اکیول های شحسی وجود دارد در 
هه تردن دیون هی انیب نی ورد داشته اما در نورون های بالغ از بین 
. هم چنان دانه های رنگه 1,100]1611 به شکل نصواری و دانه هاي 111612101116 به 
زنگ سیاه دم یتلام مجرات عصی به مشاه مه 


2 - 0۲00655 0611 یا استطالات نورون 
هر حجره عصبی از يك 201 و چند 06007165 ساخته شده که دندریت ها تحریکات را از 
محیط اخذ نموده و به جسم حجرات عصبی انتقال میدهد . در حالیکه اکسون در دا با 
نو رون دیگر ٩2۵6‏ ساخته و یا در محیط بالای يك عضو حرکی یا 0۲8 ۲۲6۲6۲ 
مانند عضلات یا غدوات ختم میگره و یا اینکه با یکتعداد نورون ها در عقدات محیطی یا 
۱ دهع آهیعطج(6( سنیا پس میساز د. 


2 - ۸۸00 : - يك استطالهطویل استوانه نی شکل بوده که از يك قسمت مخروط ۱ 
شکل 06۵ بنام ۳1110616 ۸۵۵۲ منشاً میگیر د که به تعقیب آن قسمت اساسی 
اکسسون بنام ۹68۵۳061 1011121 شروع میشود. هم چنان یکتعداد شاخه ها نزديك جسم 
نورون از اٍکسون خارج گردیده که بنام 5 بیاد میگرده اکصون در قسمت نهانی 
خود به يك ساختمان شاخه صانند بنام 6100610۳12 ختم مسیگردد که نهسایات 
۵ سبتاً متورم بوده و بنام 00۷]015 6۲1۱11121" یاد میشود . 

قطر اکسون در حدود چند میکرومتر و طول از يك ملی مترالي يك متر میرسد . قطر 
اکسون ثابت و سطح ن لشم و صاف میباشد . اکسون توسط يك غشا بنام 0016۳070۵ 
پوشیده شده که در حقبقت حفیقت ادامه غشای حجروی جسم نورون میباشد در ساختمان اکسون 
نوروفبریل وجود دارد . اما 000165 ۱/1851 به مشاهده فیرسد 








0 - 000۳65( - در نورون اك قطبی و در قطبی تعداد دندریت یکی بوده و با 
اکسون شباهت دارد در حالیکه در نورون چند قطبی تعداد دندریت ها زیاد میباشد. طول ‏ 
دندریت کم اما ضخافت ان زیاد بوده که به تدریج از طرف جسم نورون به طرف محیط کم 
شده میرود . سطح دندریت صاف نبوده بلکه دارای یکتعداد تبارزات بنام 133 
۹۳106 میباشد . که درداخل این ساختمان ها یکتعداد کیسه ها بنام ٩۳106‏ 
200205 وجود دارد که در آن یکتعداد مواد متراکم وجود داشته و محل سیناپس اکشر 
اکسون ها و دندریت ها میباشد؛ در ساختمان دندریت میکروتوبول ها بِ مایت و کاندریا ۱ 
000165 551( مشاهده میرسد . طول و شاخه های دندریت در نورون هاي مختلف متفاوت ‏ 
میباشد . استطالات نورون و استطالات حجرات نوروگلیا در 8() يك شسبکه را بنام 
۱۷99۳ تشکیل میدهد. ۱ ۱ 


1007 6 یا لیف عصبی 


اکسون و پرش هاي آن مجموعأبنام لیف عصبی یاد میگردد در سستم سستم عصبی محیطی 
ینا ۲۸۷5 اکثر اکسون ها داراي پوش 111761116 و پوش 0۷/2۲ میباشد . در حالیکه 
در سستتم عصبی مرکزی یا ولا حجرات 17 وم جود ندارد و به عوض س آن اکثرا 
حجرات نوروگلیا در تشکل پوش 11061106 سهم میگیرد. ۰ 5 
0 در اطراف تام اکسون های سستم عصبی محبطی یا ۳۷٩‏ قرار داشته و 
حاوی يك هسته 0( 0 بوده در سایتوپلازم حجرات شان مایت رکاندریا - 
میکرو تبول ها - لایزوزوم ويك مقدار >[ وجود دارد و بالای يك غشای قاعدوی استناد 
دارد . این حجرات در تشکل بوش میالین با 5۳6۵1۳ 1۷۲۷6۱۱86 رول مهم را بازي مینماید 
بد رنیب که در اثناي تشکل میالین اکسون در يك فرورفتگی طولانی حجره شوان بنام 
0 قرار گرفته و سایترپلازم حجره شران در اطراف اکسون چندین بار تاب می خورد 
و پوش میالین را برجرد میاورد . در حالیکه قسمت از سایتوپلازم حجره شران که در ان 
هسته قرار دارد در اطراف پوش میالین قرار میگیرد . حجرات شران در فاصله های معین در 











اطراف يك اکسون قرار میگیرند . از همین رو پوش میالین يك پوش متمادی نبوده بلکه در 
نواحی معین لوج و بدون مینالین بوده که این نواحي بنام 1220۷161 05 ۱۲0065 یاد گردیده 
و فاصله بین دو 15210۷16۲ 01 0065 بنام 20065 111167 یاد میشود که در همين فاصله 
يك حسجسره 5010۷72110 قرار دارد . بناً پوش میالین در حقیقت صفحات متحدالرکز 
سایتوپلازم حجرات شوان میباشد که در اطراف اکسون تشکل مینماید. چون اين ماده رنگ 
سفید دارد از ینرو بنام 11611116 مسمی گردیده است . میالین از نظر ترکیب از پروتین - 
لیپید و آب ساخته شده است و لیپید اساسی آنرا کولسترول -فوسفو لیپید و 81760 
٩0۳11۳820 0‏ تشکیل میدهد . پروتین های مختلف در ترکیب میالین شامل بوده که 
انومالی های این پروتین ها اساس یکتعداد 021۳ ۷6۱۲0( ها را تشکیل مسیدهد. در 
حالیکه در دلاان) اکسون ن هاي با قسطر زیاد تر از يك میس‌کرومتر دارای پسوش میالین 
میسباشند . در 1.1۷1 در پوش آمسیس‌الین یك ]6 0 0011006 بسنام 0۲ وعتیادزمط1 
۹0 نیز مشاهده میرسد که ارتیفکت است .حجرات شوان از اکتودرم منشا میگیرد که 
از یکطرف سبب تشکل پوش میالین در ۳۷8 و از طرف دیگر سبب ترمیم اکسسون نیز 
میشود . حجرات شوان در وظایف 011282001۷]0515 نیز سهه میگیرد , این حجرات در 
دلان) وجود ندارد و به عوض آن یکتعداد حجرات نوروگلب مانند 16007۳0 یناه 
5 در تشکل پرش میالین سهم میگیرد . 


انواع نورون 


1 - از نظر شکل :از نر شکل تردن * به اشکال ذیل دیده میشود . 


- 0 ماممنصن :- اینرع نورون ها صرف یلد اکسون داشته که در 
انسان ها ي بالغ بسیار کم تصادف گرد یده د ر حالیکه در نسسع عصبی در حال تکامل تعم 
این نورون ها زیاد ماد , 


۵ - * ۷0۱۱۱۱00۵18۲۰ ۵0 : ِ ین رون ه در حقبثت ده قطبی برده اما در 
وس( / گت سس تست 








اثنای تشکل اکسون و دندریت آن از يك نقطه نورون منشا گرفته و بعدا به دو شاخه تقسیم 
شده که يك آن اکسون و دیگر ان دندریت مسیسباشد مشال اینوغ نورون ه در 66160۲0 
٩011121 5‏ وجود دار د. 


6 - 0 ۱00۲( :- اینوع نورون شکل دوك مانند داشته که از يك قظب 


آن اکسون و از قطب دیگر آن دندریت خارج میگردد مثال اینوع نورون 06115 01]261077 
عضو شامه و حجرات ۲666۳00۲۹ ۱00 شبکیه میباشد. ۱ 


0 - ۷6۲005[ هام ز تایه : - معمول ترین شکل نورون ها بوده که هر نورون 
دارایيك اکسون و چندین دندریت میباشد شکل اینوع نوره دن ها ستاره ی بوده » و مثال آن ‏ 
اثر نورن های حرکی دماغ و نخاع مياشد ۱ ثِ_ِ تث_ 


م- ۵ دایم : - شکل اين نورون ها ناك مانند بوده یعنی از قسمت 
باريك آن دندریت منشأً گرفته و به شعبات تقسیم میشود در حالیکه از قسمت قاعد؛ آن ید 


۱ اکسون خارج میشود اینوع نورون ها در قشر 06۲606110۳0 : وجود دارند . 


- از نظر طول اکسون 
از نظر طول اکسون نورون ها به دو گروپ تقسیم میشوند: 
2 - 1 20[210706) ۱ :- طول اکسون اینوع نورون ها فوق العاده 
زیاد بوده یعنی جسم نورون ها در ماده خاکستری )و اکسون آن از 62۳5 خارح گردیده ‏ 
و به شکل الیاف اعصاب محیطی به محیط امتداد مي یابد . 
0 - 11 01211[06) 6۱1۲00 :- اکسون اینوع نورون ها کوتاد میباشد 


.یعنی چسسم نورون و اکسسسون آن هر دو در ۷5( قسرار دارند و نراحی مب‌خ تلف 
یکرت ۲ را با هم ارتباط میدهد. 


س<۳۳۳ ِ ۱ 


























وروی 


3 - از نظر پوش میالین : 
- بدو گرزپ تقسیم میگردد : 
2 - ۷6۱۲0۲5 20 :- - نورون هاي اند که اکسون آن دارای: پوش میالین 
است . ۱ 
۱ - هت ۵۵0( 0 :- نورون هاي اند که اکسون شان پوش میالین 
۱ 4 _ از نظر و ظیفه - 
از نظر وظیفه نورون ها به سه گروپ تقسیم گریده اند : 
8 - نورونهاي حرکی یا 06۷۲06 0010۲ 
0 - نورون های حسی یا 000۳05( ۹6501 . 
۹5۹ - نورون های ارتباطی یا 261۲0115 30( ر. 


دعس ار سرت تال سا ی و بودز یا نبودن پوش 
میالن تصنیف میگردند : 


1- 10615 6۲۷6 ۸ 1۷۳6 :- از نظر سرعت انتقال سباله عصبی نیز 0 قام 
الیاف عصبی بوده که سرعت انتقال آن 125- - 30 متر فی ثانیه میاشد -قطر این الیاف 
2-1 میکرومتر و دارای پوش میالین میباشد ۱ 
2- 110615 6 1 1۳6 :- سرعت اینوج الباف عصبی 30- 4 مت فی 
انیه بوده قطر الیاف در حدود 3 میکرومتر و پوش میالین دارند . 

3- 110075 6۲۷6 /) 11/06 :- سرعت انتقال سیاله عصبی 4 - 0.5 متر فی 
ثانیه بوده قطر الیاف در حدود 4 - 0.5 میکرومتر و الیاف عصبی بدون میالین میباشند . 











ایوس 


6 6( [ :- 
06 عبارت از يك ارتباط غشانیبین حجرات عصبی و يا حجره عصبی و عضو 
عمل کنند مثلاً عضلات و یا غدوات میباشد . و از نظر فزیولوژی سیناپس محل انتقال سیاله» 
عهبی از يك نورون به نورون دیگر میباشد . این ارتباط میتواند توسط اکسون با دندریت و 
یا توسط اکسون با جسم نورون بر قرار گردد . از نظر ساختمان يك 90۵5 از 2۲6 
قاصمصعه ملام۵ظ۳و - فاه‌صعه ۰ 53/۲۵۵۲6 205۱ - و 0168 5۷۴۵۵16 
ساخته شده است  .‏ 
015 ]۹/۲20 0176 شامل 6صقط هه ۵6 0۲۵ - ۲0100 
2 کرو تسو لٍ و ۷۵۹10165 ۹۷۲20116 0۲6 میباشد. این قسمت در حقیقت 
قسمت نهائي يك اکسون بوده که يك ساختمان منتوسع را بنام ۱2۱۱001 تشتت 
تشکیل میدهد .و یزیکل های ۹/۳۵۵6 0۲6 در 5۱/۵056 6110111167816 حساوی 
۰06 266 ودر 5۷۳۵256 ۸۳6۲168216 نار ادرینالین میباشد اين مواد كيمياوي 
توسط ویزبکل های 616۳06۳۲16 ٩۷۸۵۵116‏ 0۲6 آزاد گر دیده و بالای نمسای 
16 0051 تاثیر مینماید وبه نام ۲۵۴61۳6]16۲] 0 باه میشو د. 
قاصهصمله متامقط ۹ او0م از 1۳6۴۳۸۵۲۵۴6 5(/۲۱2۵]16 ]005 سساختسه شنده که 
ضخامت آن نظر به ۲06۳00۲206 52020116 0۲6 زیاد تر میباشد و دلیل آن اینست که در 
جهت سایتوپلازميك غشای ٩۷۵0/16‏ 051 یکتعداد دانه های متراک وجود دارد که 
بنام ۱۷۵۷ 1۱۵۳016 /(5 2051 یا ۷۷6۲ 5۱/۲۵۵116 حانا5 یاد میگر دد . 
هم چنسسان در فساصلسسبه بسن ۲۹6۲۱۵۲۵۳6 5(/۲۱۵۵]16 ۳۲۵ و 
6 5۷۲۱201106 ]۳05 يك مسافه کوچك بنام 6161 ٩۱/۵۳۲1‏ وجود دارد که 
تقریباً 30010 - 20 بوده و در آن یکتعداد ساختمان های رشته مانند قرار دارند . 
معمو رل ترین شکل 6 , سیناپس 0 میباشند اما ٩۷۵۳۵56‏ 
های 50۴060116 2*0 و نادراً 250۳021 260 نیز عشاهده میرسد . 
انتقال سیاله عصبی توسط ازاد شدن مواد كيمياوي بنام عم نممهنان انا ۱ که 


در ۷6۹10165 51/1۵01[6 016 وجود دارد صورت میگیرد . يعني زمانیکه سیاله عصبی به 











۲ 011011121[ برسد اين مواد كيمياوي در ]0168 ٩91120116‏ ازاد گردیده وسبب 
0 فغشای ]۹۳20 ]005 میگردد . اين مواد کیمیا وی با 6۱۲۵ 
۳۵109106116175] براي يك مدت بسیار کوتاه یعنی در حدود چند انیسه در ٩۵۵116‏ 
17 باقی مانده و دوباره به «م نام( انلواایووت۱۱ بر میگردد ویا اینکه توسط یکتعداد 
انزایم ها تخریب میشوند ۰ 1061161 ۷00۲0172115 های که بسیار تییز و براي يك مدت 
کو تاه - عمل مینماید عبارتند از 2660۷100118 - 20161611۳ 0۲ و ادرینالین . اما 
در یکتسعداد شنیاپس ها مواد کیسمیاوی مانند - 0صقاک۲ - ۹6۲0]081۴6 
6 و غیره نیز مانند 6۱1۲011211810611075] عمل مینماید . 
17601210175 6۱1۲0 ایکتعداد هورمون ها بوده که توسط نورون ها ساخته شده و از طریق 
خرن - مایع نخاع شوکی و یا مسافه هاي بين احجروی بالای نورون هاي دیگرعمل مینماید . 
یکتسعداد مواد کیمیاوی در انتقال سیناپس بصورت مستقیم سهم نگرقته بلکه بالای 
انآ و 1060121015 ۷6۷۲0 تائیسر کسرده و بنام ۱۱۱۵001۵0075 
عجی اد مسیب‌گردند م‌انند 060106 001۷ ۳6501۳80] - ٩۵0۱۳۳۱۵۱09]۵118‏ و 
صنطن‌آماون 0 . ۱ 0 ۱ با 
دونوع سیناپس وجود دارد : 

1 - 50۵056 ۸9۱۲۳۳061۲6 یب 51102056 1 11/06 :- در ایتضوع 
سسینایس 6۷۱0۵1۵517 06056 0۴ 20106 9/۵ 0 خیم بوده و مسافه 
٩۷۳۵01106 61‏ در حدود 30110 میباشد . > 
2- 5۷۵۵56 ۳۵۳۸۵/۲16 پا ۱/۲2056 11 11۷06 :- در اینوع سیناپس ‏ 
ضخامت 0۷۱۵012517 06186 ]0 7016 ی انا در هر در طرف ٩۷۳۵0116‏ 
]67هیکسان میباشد . هم چنان مسافه بین ]0161 ٩۷1080110‏ در حدود 0 (2)0 است . 

۹/20۹6 60 : در سیناپس های که انتقال سیاله عصبی توسط ازاد شدن 
5 60۲۳0( صورت میگیر د بنام 6 01617010241 یاد گردیده . در 
: حالیکه در یکتعداد سیناپس ها بدون اينکه مواد کیمیاوی آزاد گردد بصورت مستقیم از 


م7 سس 





و 


طریق يك چینل ارتباطی که ایون ها از آن عبور مینماید سیاله عصبي به نورون های دیگر 
انتقسال مسیگردد : اینوع سیناپس بنام 86 ۵1601۲6 یاد مسیشود . در این نوع 
سیناپسی مسافه بین دو فشای حجردی در حدود 7 0 4 میباشد اینوع سیناپس اکثرا در 
حیوانات بشاهده میرسد . ۲ ۱ 


عطمتیاه ]۱ 01 «منههدهوع 13 1 200 تاه جعوم - 
جون نورون بعداز ترلد خاصیت انقسام را از دست میدهد بنااً تخریبات جسم حجرات عصبی 
قابل ترمیم نه میباشد در حال که حجرات استنادی نسح عصبی با نوره رگلیادر تا م طول حیات " 
انقسام مینماید كِِ 

اگر اکسون يك نورون بصورت عرضانی قطع رد تغیرات ذیل د در قطعات مختلف - آن 
دیده میشود :. 


1 - تغیرات 2 [1(15)]2 :- ۱ 
بنام 0686۳86۲۵1100 6 با 0686۳0161۵110۳ مهب یساد 
میگردد د . که چند ساعت بعد از قطع شدن اکسون قسمت بعیده یا 01511 متورم : و غیر منظه 
شده و در ظرف چند روز به قطعات تبدیل میشود . نوروفبریل به دانه ها و میالین به سگمنت 
ها پارچه گردیده و یکتعداه زیاد مکروفاژها به منظور از بیب بردن * پارچه های تخریب شده در 
ناجیه جمع میگردند . اين مکروفاژها مواد را تولید میکند که سبب تکشر حجرات 
۹03۹ میشود و این حجرات شوان در ناحیه یکتعداد ساختمان های تیوب مانند را 
بوجود میاورد این تیوب ها.در 7( الیاف عصبی کمن مینماید . 


2 - تغیرات اتعصوع؟ 01۳011021 و وم [[60 : - 
تغیرات قسمت قریبه یا 070117121 بنام ات ۱ 6 ۲26۱۲0 یساد ۱ 


گردیده و سیب تغیرات چسم , نورون میشود . تغیرات چسه م نورون دنام و رامنمروتواهب باد 








میگردد د .یعنی جسم نورون بزرگ و شکل کروی گرفته ‏ - هسته محیطی شده و اههزلا( 
05 منحل میگردد . که تام تغیرات فوق الذکر را بنام 5[ 0:901017جج یاد مینماید 
حتی در بعضي واقعات اگرتاحیهقطع شده نزديك چسم نورونباشد سیب مرگ کامل نورون 
میشود . اگر جسم نورون نجات یافت بعد از مدت این تغیرات پر طرف گردیده بو جسم نورون ‏ 
دوباره به حالت اولی بر میگردد , بعضی اوقات این تغیرات 9 بانورون که 
بباان 6 میسازد انتقال گردیده که اینو ع 1 با استحاله را بنام 


الا هنوت وت ای 1]101121 باد مینماید. 


تفیرات قسمت قریبه ماد قسمت بمیده بدا قسسمت از اکن که از 
را جات مي یابد بزودی به نز شروع کرده و شاخه های جنبي اکسسن را 
تشکیل داده و هر شاخه خود د را به توب های ساخته شده توسط حجرات شوان در قسست 
بعیده رسانده و داخل آن میگردد . و شروع به 1368206116701101 میکند و شعبات اضاتی 
خارج از تیوب ها از بین میرود . این اکسون جدیداً تشکیل شده ابتدأ نازك بوده اما بعیا 


ضخیم شده و توسط حجرات شوان در اطراف آن پوش میبالین ساخته میشود . چانس 


0( در الیاف عصبی که فاصله بین قسمت قریهه و و بعیده | ن کم باشد و نسح 
6 در بين اين دو قسمت تشکل نکرده باشد زیاد است . هم چنان تیوب هاي اضافی که 
در آن اکسون قرار نگرفته است از بین میرود . الیباف عصصبی 5) مان الیاف 
عسصبی ۲/۷ 3682616121107 نه میکند . اما اگر يك ليقه عصبی محیطی در د۷) 


آغرس گردد اکسون ان تایل به فودارد و از اين معلرم میکرده که در يك مسحیط 


مناسب بای 2( الیاف عصبی ءجود دارد . نوی عصب در یل شبانه روز 


٩6050۳۷ ۵5‏ :- ۱ 
اخذ ها یا ۲66601015 دندریت های نورون ها بوده که از نتثر مورفولوژی و وظینوی 


تغیر شکل نوده و تحریکات را اخذ و انرا به امواج عصبی تبدیل مینسابر اجدد ها ی چسی ‏ 
عمومی به پیمانه وسیع در : نسج اپیتل - نسج منضم - عصلات و اوبار به شکل پراگنده قرار 


۳۳ سحتتان 7 تحص مسجت گر 


- طول يك زنجیر 12۱۷۸ نسبت به ۱۲۷۸۵۸ زیاد تر میباشد. 


سه نوع ۳۱۸۵ وجود دارد : 
- 1۸ ۲یا ۸ ۲100500۵1: - ایشوع ۳۸۵ در ترکیب ر یبرزوم شامل ۱ 
میباشد و 30- 40 فیصد 1*۷۸ را تشکیل ميدهد. ۱ 
- ۵ یا ۳۷۸ 1026956018261 :- اینوع ۱ ۸( ,046 60 را 
جهت ساختن پرویتن به سایتوپلازم انتقال میدهد. ۱ 
- ۳۷۸] با۸۵ 1 39 ِ اینوح , 1۸ د. ر تولید پروتین رول "مهم ما 
بازی مینماید . 


9 م2 ام 

فعالیت های مهم : و اساسی حجره قرار ذیل میباشد: 

- 1 - تام حجرات اکسیجن موره ضرورت خرد را از محیط 
خارجی اخد فرده بعباً آنرا از طریق ریه ها داخل خرن, و توسط خرن به قام حجرات عضریت 
میرساند. ۳ ۱ ۱ ۱ _ِ_ِ 

۳۹۱ ۵050۳0100 :- جذب ماد توسط عپلیه دندها نمطزم و 
2۳۱2۵06/05 صورت میگیرد. ۱ ۱ 

6 - 560۳610: (- از مراد جذب شده. مراد مورد ضرورت به شکل هورصون یا 
انزایم تهیه و افراز میگردد . ۱ ۱ 

0 - 66۳۵0/01:- خارج شدن مواد افرازی حجرات و یا خارج شدن مواد اضافی 
حجرات از طریق توبرل های کلیه -جلد وریه ها بُنام افراغ یاد میگردد. 
۰ 6- 601]۲۵6)111/07:- وصف تقلصی حسجرات برده که زیاد تر در حسجرات 
عضلی به مشاهده میرسد. هك 5 

ِ( > و09 (۳۵۵06ا0: :- وظیفه بلع ‏ نمردن مراد اجنبی برده که اکشرا توسط 


زر 





<< ۱ 





یدصت ۰ 








دارند . در حالیکه اخذه هاي حسی محخصوص مانند اخذه های حس شامه -ذایقه-باصرهد 
-سامعه و تعادل و لامسه در نواحی معین بدن قرار دارند و بنام ۲666060۲5 ۹۳066121 یاد 


انوا اخذه ها ۹ 
1[ - به اساس انرژی مخصوص: " اخده ها هاساس آنرژی مخصوص بهاشکال 


ذیل ء جود دارند ۱ 
2 - ۲۵6۵00۲5 1-۵0 :- اینوع اخذه ها در مقابل تغیرات درجه حرار ت‌ِ 
حساس میباشند . ۱ 

- ۲۵66010۲5 ۱۸ _ ینوع اخذه هادر مقایل لس ؛ و فشار حساس اند 


0 - ۳۵۵۵۱۵۲5 61161710 :- اینوع اخذه هادر مقابل تغیرات کيمياوي حساس 
0 - ۲۵60۱0۲5 0 :- اخذه های حساس درمقابل تغیرات فشار اسموتيك 
۱ ۱ ۱ , ۱ 


انه . 


۵ به اساس منشأً تحريكت : - به اشکال ذیل دیده میشود : 
2 - ۲۵۵۲۵۵۵۵۵۸ جسه اینوع اخده ها در قسمت سطحی بدن قرار دا داشته و در 
مقابل تحربکات خارجی حساس هستند . 
0 - 660۱0۲5 7۱7۱0 :- اینوع اخذه ها با عضلات ت اسکلیتی در ار تباط بوده 
در مفابل نفیرات حرکات بدن حساس میباشند . 
۵ - 066010۲5 0 :- اینوع اخده هادر احشاء و اوعیه دموی قرار داشته و 


ایرد های حسیت عمیقه بدن میباشند . 


3 ‌‌ به اساس شکل :- به گروپ های ذیل تقسیم میگردد 1 








یویر ۳ 


2 - 600102 6 - - ایخع ال الیاف حسی به شکل نهایات آزاد در بدن قرار . 
دارند . این نوع الیاف در تام اشکال نسج منضم - اکشر اشکال نسح اپیتل خصوصاً در 
ایپدرم جلد و 2 چشم مشاهدد میرسد این لیاف دز تهایت خرد پوش میالین را از 
دست داده , و به شکل يك شبکه در اعضای مربوطه ختم میشود . قسمت تست اعقم این لیاف 
مسّل حسس لس و درد میباشند . ثِ_ِ 
0- 6۳010۶2 ۱۲6۳۷6 0مدآنومی . - نهایات ینوع الیاف عصبی ی توسط سید 0 
کپسول احاطه گردیده و به اشکال ذیل تصادف میگردد : ۱ ِ ۳ ۱ 

الف :- 020186 ۷۵1۵۲ 0۴ 60۳۵050165 :- اینوع جسیمات حسی در کف دست ۲ ۱ 


ها و پاها - نوك انگشتان - نوك ثدیه - اعضای تناسلی خارجی - اربطه و اوتار عضلات * 


وجود داشته که به شکل مدور و يا بيضوي از صفحات متحدالرکز ساخته شده است . هر ۰ 
6 يك لیف عصبی داشته که پوش میالین خود را در اطراف 607011566 از دست 
میدهد . در اینوع 0۲۳۷5016 در اطراف لیف عصبی در حدود 30 طبقه حجرات هموار 
بالای يك غشای قاعدوی قرار دارند در بین این طبقات فبریل هاي کولاژن دیده شده و مسوّل 
حس فشار میباشند . 

۱ :- ۱۷۲۱۵55۲6۲ 0۴ کهامعناوومه عانامو1 6 :- اینوع جسسیمات در 
حیمات طبقه درم - نوك ثدیه - لب ها و و اعضای تناسلي قرار دارند . شکل جسیمات 
استوانه ی بوده محور آن بالاي جلد عمود میباشد , الباف این جسیمات توسط يك کیسول 
نازك نسح منضم احاطه گردیده 9 و در مقابل مس حساس هستند تعداد این جسمیات با از 
دیاد ۳ میگردد  .‏ 

:- 1۲۵056 0۲ 65 :- اینوع جسیمات در لب ها و سستم تناسلی ‏ 
وجود داشته . شکل کروی دارد و توسط اه کیسول ضخیم احاطه گردیده است ودر مقابل 
سردی حساس میباشند . ۱ ۱ ۱ 

]۲۵ 0 جع۱معیامهمم : - اینوع جسیمات در طبقه درم جلد قرار داشته 
و رس يك کپسول نازك نسح منضم احاطه گرهیده است . ودر مقابل حرارت حساس میباشند 


سس ۱9کس 





ج :+ 1ع0101 0۲ 60018۵ 600180] 0( :- اینوع جسیمات در اوتار نزديك 
عضلات قرار دارند که الیاف نهایی عصبی بدون میالین آن توسط يك کپسول نسج منضم 
احاطه شده این جسیمات در مقابل تقلس عضلات حساس میباشند . . . 

د :- 6و تهانام‌کناه: رهز (- اینوع اخذه ها در عضلات قرار داشته 
شکل دوك مانند دارد که در آن دونوع الیباف مشاهده میگردد .یکی 028 ۱۷۱6۱6۵۲ 
5 که هسته های مركزي و میوفبریل های محیطی دارند و دیگر 621۳ ۷۱۱6۱6۵۲ 
05 که هسته هاي به شکل زنجیر و میوفبریل هاي کوچك دارند . اینوع اخذه ها در . 
مقابل کشش با تقلص عضلات حساس میباشند . 


هامببهلا :- 

در نسج عصبی علاود از نورون ها یکتعداد حجرات استنادی نیز وجو دارند که قرار . 
دیل میباشند : ۱ ۱ 
1 - 66115 اهناعمته۱۲ : _ ین حجرات در نسج عصبی دساغ و نخاغ 
شرکی وجود دارد و از حجرات ذیل ساخته شده است : 

2 - وااه ۷26۲۵0 با وا( اداام 1,2۲۵ :- از اکتو درم تیوب عصبن - منشاً 


گرفته و شامل حجرات ذیل است : ۱ ۰ 
الف :- ۰- ۱6۵ /(۲00اد۸ : - حجرات ستاره : نی با استطالات زیاد بوده که استطالات آن 


در اطراف نورون ها و اوعیه دموی دمان و نخاع قرار دارند . در مسیر استطالات استروسیت 


یکتعداد کتله های کوچك متورم حاوی مایتوکاندریا بنام 0106 8110 وجود دارند. دو نوع 
استروسیت قابل تشخیص میباشد . یکی 2517061/16 ۳10۲0۷ که استطالات نازك دارند و 
درماده سفید دماغ و نخام دیده میشوند و دیگر 2517061165 01010012611116 کته 
استطللات ضخیم داشته و در ماده خاكستري دما و نخام قبرار دارند . ین 
شکل ک00 تاد 16 1]1]6۲۳ نیز وجود دارد . 


<< 








استطالات سایتوپلازميك استروسیت در اطراف عقدات 1210۷167 قرار دارند اما رول 
آن تا هنوز دانسته نه شده است. هم چنان استروسیت ها يك رول مهم در نگهداشت 1۱۱000 
2۲۲16۲ ۲۲۵10 دارد . ۱ ۱ 
چپ :- 65 0680۲060 01120 (- حجرات مدور اند که دارای چندین استطاله محدود 
بوده و سیب تشکل پوش میالین الباف عصبی که در دماغ و نخاع قرار دارند میگردد .۱ 
حجرات با 50111۷2111106115 الیاف عصبی محیطی شباهت داشته به این تذارت که پا يك ‏ 
حجره 0۱۷۱6 0ص ونان چندین اکسون را مي پوشاند در حالیکه هر حجره شوان در 
اطراف يك اکسون قرار دارند . پوش میالین که توسط این حجرات ساخته میشود با پوش 
۱ میالین که حجرات شوان میسازد فرق دارد زا که ترکیب پرونين های هر دو نوع میالین ۱ 
فرق دارد . ۱ 


0 - ۱۷۲۱0۵112 : - بر خلاف 1086108112 از میزودوم منشا میگیرد . و از 
جمله حجرات کوچك نوروگلیا بوده - شکل حجرات هموار و استطالات ان کرتاه میباشد . در 


حقیقت این حجرات از مونوسیت ها بوجود آمده ودر زمان جنینی داخل نسج عصبي شده و , در 
ماده خاکستری دماغ و نخاع نظربه ماده سفید زیادتر میباشد و اکثراٌ نزدین-1000( 


و ها قرار میگیرند . این حجرات در اثنای جرحه نسج عصبی و و مداخله انتانات 
فعال گردیده ووظیفه 0۷۱055 011280 دارد ۱ ۱ 


2 5 606۴0۲۱۵۲ : - حجرات استوانه ني شکل اند که سفع بط بطینات 
دماغی : و کانال مرکزی نخاع را می پوشاند . ۱ ۱ 
3 - 66115 501۱۷۷208 :- بنام ااع اماه‌طرزرمن یبا 1,۵11111001۷]16 ها 
نیز یاد گردیده که سیب تشکل پوش میالین الیاف عصبی محیطی میگیردد . ۱ 
4 ِ 665 07 یا 66115 ٩210111]6‏ :- این حجر ات مدور در 


اطراف جبم نورون ن های ات 06110۳6۵1۵1 قرار دارند . 


سس ۲:32 سس 








وظایف وروی - 

1 - سیب استناد میخانیکی نورون ها میگردد . 

2 - از انتشار سیاله عصبی جلوگیری میکند . 

3 - در وظایف نورون ها مانند جذب ۱۱۷60۲0۲۵15006]615 از محل سیناپس و 
نگهداشت ت 13277167 137217 121000 رول مهم را بازی مینماید . 
4 - در ترمیم الیاف عصبی اجرای وظیفه مینماید . 
5 - در وظایف دفاعی نسج عصبی سهم میگیر ‏ 
0 - در ته میالین در اطراف الیاف عصبی سهم میگیرد . 
7- 60115 60071021ت]در تبادله مواد بین دماغ و مایع دماغی شوکی رول مهم 


دارد. 


2۲ نز۳۲2 ٩1000‏ .- 
اطراف 011277 0 های 65 توسط استطالات استروسیت ها احاطه 
۱ گردیده اند . از جانب دیگر حجرات اندوتیل 2011217 های دم‌اغی توسط 2 


0 با هم وصل بوده از اینرو نفوذ مسواد از خون 620111277 به نسج دمیاغی 
انتخابي میباشد و یکتعداد زیاد 1710160116 3۷۲20۲0 ها را اجازه نیدهد که از خون داخل 


نسج دماغي گردد . بناا این م مانعه بنام ۵۲16۲ ۳۲2۲0 ۳۱000 باد میشود . 


۳ 


وظایف نسج عصبی :- . 

1 - بوزازطهانسی1 :- 

عبارت از قابلیت تخریشیت لیف عصبی میباشد عتي لیف عصی در متیل 
" تحریکات خارجی از خود عکس العمل نشان میدهد . در حالت استراحت داخل غشای حجروی 
چارج منفی و خارج غشای حجروی چارج مشثبت دارد . که این حالت را ۵۱0117211011 


تست ۴ 








میگوید ۰ به این معنی که در خارج غشای حجروی سودیم چارج مثبت و در داخل غشای 
حجره پتاشیم - 3 "0 [- کلور و یکتعداد پروتین هاچارج منفی دارند . و زمانیکه تنببه 
صورت میگیرد داخل غشای حجره مثبت و خارج آن چارج منفی پیدا میکند که این حات را ۱ 
7 ۹( ی 000۳24 ماع می نامند . 


2 ۷۷ :- 
زمانیکه عصب تنبیه گردید موجه 600127122100 در تام طول عصب انتسقال 
میگردد . در الیاف عصبی بدون میالین این انتقال سیاله بصورت دوامدار یا 00۱1111015 
0 ممیباشد. در حالیکه در الیاف عصبی میالین دار تغیر چارج ها صرف در 


عقدات 127۷167 صورت گرفته و میالین در مقابل انتقال سیاله عصبی عایق میباشد که 


ً 


ا 


اینوع انتقال سیاله عصبی ر بنام ‏ «مناعنقومی 7 ناد مینماید . 


- 003 (ماه 306۳۵ یا صفحه عاصي :- , 

بعد از تنبیه , لیف عصبی برای يك مدت کوتاه تنبیه دیگر را نمی پذیرد که اين زمان 
را بنام 10۱66۵0 یا صفحه عاصي یاد میکند . ودلیل آن اینست که تا انتقال سباله 
عصبی در طول یف عصبی ختم نهشدهباشد تیه دیگر را یپرد ۲ ۱ 


4 - 560۵111۷11۷ :- 5 
نتقال باه عصسی در مقایل رال مختلف بل حرارت ‏ > پرودت > فسار ‏ 


سپاله عصبي یا ضعیف ویا تطع میگردد 
3 - 1۲۵۷ ۱۷00۵ 0۲ ۸۵ :- 















2-7۹1۰۹۷00( م0 1 ۱ ۳ ۲ ۳ 6 ۷ ب رم 
۱:۱0 ممبرم "۱ 5 5" 
من - 
۱ 0۹90/0 ۷ ۸ ۰« .41 ۸0۲ 
اب۱۵ / 
اج یدای ۲ ۱ 
ایموبج چ‌ - ۵۱2 ۷ ۵ ۱2۱۱۶0: ۵9منعل ۰ ,۲۱8 
بت ۳ ۱:0۵ عبرم ۵ ۱۱:۶۱ ۱۳6 ۱۲2۱ ویم‌یح 


۰ :۸۱۱۵9 عع: ووام۸ ۰ ۱۳6 ۱0۱0 ۱۵۱ اناطا جع)زملجعن 


سید لاید ۷۵5 ۲۵۸۲۱عع 
۷ 8۷0۷/5 


۱ 
۱۱۵۲۵0۵۵ 







6 ,وا ,صازان بیاعم موطء ما 0عصنهاو موننع۷ :9.4 .ع:۲ 
2۳۱0 5 000 ۱۴۱0 ۵20۱600 از بران) عط۱ ابا 
اهروت ۶ ۱ 
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۵ ۱۱۵۲۷۶ فادابوووع) 






۱ 6 6 ۰ 
۰ رل ۰ 1 
۱ ي ۰ . .6 ٩‏ 6 
كُِ«_"_«حصح۵ح«(« ۵ ۰:۰« 


ولا را 


ن 


۱9۱۲ 


فتلی ود 


اگر يك قسمت عصضب تنیبه گرده ودر آن ار تال رخ بدهد ین موجه 
010920۵ در تمام طول عصب انتشار مینماید و يا اينکه هیچ 60012717۵11010 
صورت نمی گیرد این قانون بنام قانون تام یا هیچ یاد میگردد . 








تس ۱ 


10 0 0۵ - ۸ 


تا 


9 انجام می یابد. 
2 - ۲۲۱)۵۱۱۱۱/۷]: عبارت از عکس العمل حجره دز متابل تحریكت خارجی 


میباشد این وصف در حجرات عصبی زیاد تر انکشاف عموده است. 


0 - ۷ عبارت از انتقال تحريك از يك قسصت حجره به نوا حي‌دیگر ۱ 


ححجره و یا دیگر حجرات میباشد که اين هم یکی از ا وصاف مهم حجرات عصبی میباشد: 


1 «ماامامد8ه: - تقریباً قام حجرات تا اندازه شکل « و ساختمان خود را نظر به 


5 و 0 /۶۳0۷۷):- نشو ء نماء و تولیسد مثئل یکی از 
اوصاف مهم حجرات انسانی میباشد. یعنی حجرات تا يك اندازه معین غزمرده و و بعد از آن 


۱ 10 -ارتباطات بین امجروی 


در انساج که حجرات بالایيك غشای قاعد وی نزديك همدیگر را داشته باشند. اینها 


5 توسط يك مسافه کرجك در حدود ۲۱۲۲ 200 از مِ جدا میگردند. این مسافه برای اتصال ۱ 
خفیف حجرات کفایت نموده و یکتعداد حرکات را اجازه میدهد. در بعضی قسمت های 


غشاهای حجروی مجاور التصاقات شدید موجود بوده که این نواحی قرار ذیل میباشد. . -- 


اینوع ماس ها کدام , منظره وصفی خاص در !۲۰۷ ندارد . یکتیناد مالب‌کرل های 
گلایکو پروتبن در غشای حجروی وجرد دارد که بنساه سس 
۸065100 66 یاد گردیده و در کام ضخامت غشای حجرء وی قرار دار رد. 


وعاتع ۳۱6۱ 


0۳016101 ۱ ۳ 
" نهایت ساپتوپلازميك هر ۸۵۱۷15 با قاس 0101610 ۱006( 01 یا زنجیر 
پروتینی بوده که این 0۲0618 عامع 1 با الباف 0 01۷۲0 سایتوپلاوم 





فصل دهم 


و وبا۱۵۳۷ 

نسع عصبی ام بدن را بنام 5/5/6070 6۲۷0۷15 یاد مینماید. که از نظر اناتومی 
۱ ازدو بخش اساسی ساخته شده است: 

. - سستم عصبی مرکزی 5/5617 6۲۷0۱5[ ادنوی یا ۱۷۱.5 _ - که از دما 
یاا31211 و نخاع شوکی یا 60۲4 5011121 تشکیل گردیده است. ‏ ۱ 

[- سسستم عصبی محیطی یا ٩‏ .۷ ۳ از اععصاب مسحصیطی یا 
5 ۳6۲10116121 و عقدات عصبی یا 02118110105) 6۲۷6 برجود آمده که 
۱6۲۷66۰ 00۲1۳116۲21 سمل ۱6۲۳۷65 212 - کهع۱۲ ٩010۵1‏ و 
کم 6۲۷ ۸۱۵۱۵۴0۱6 و 220811005 ۱۵۲۷6 شسامل ٩01021‏ 00(« - 
کطما2ع ردههناهصدع عع02«ماني۸ میباشد. ۱ 

در حسسالیکه از نسظر فسسزیو| ولو ی به رد ۱۲۵۷0 ک 0 و 


0 5 ۲۷6۲۷05 ۲ « تقسیم میگر دد . 


0 ۱6۲۷09۷5 ۵0۵۱۲۵1 با 69 
سستم عصبی مرکزی از یکتعداد ساختمان های عصبی که در داخل يك محفظه عظمی 
قرار دارند ساخته شده که شامل 137211 یا دمناغ و 0 50118 یا نخاع میباشد که اولی 
در بین جمجمه یا 6۲201117 و دومی در بين کانال ستون فقرات یا601101) ۱۷۵۵۵ 


به امتداد دماغ قرار دارد. 


سر سب 








اس سا 


منشاً رشیمی 2۵ 

تمام سستم عصیبی به استشنی ۲1010۲08112 که مش میزودرميك دارد از 
منت میگیرد به ترتیب که ابتدأ از اکتودرم يك صفحه ضخب بتام ٩۷۵۱۱۲۵‏ 

۱ 8 جدا شده و در عرحله دوم قسمت متوسط صفحه عصبی به پائین متسایل گردیده و 


کنار های آن با هم نزديك شده 8700۷6 6۱0۲۵1[ را بوجود میاورد. کنار های ۷6۱۲۵1 


6 با هم وصل گردیده و ساختمان.تیوب مانند را بنام 006] ۱6۷121 میسازد هم 
چنان در دو طرف تیوب عصبی از اکتودرم. یکتعداد کتلات جدا شده و 01691 ۵۱۲۵1 را 
میسازه . که از تیبوب عصبی دماغ و نخاع و از 0۲65 امه عتدات عسصسبی و 
5 "ستشکل مینماید تیوب عصبی شکل مخروطی داشته و دارای دو قطعه علوی و 
سفلی میباشد. که از جدار تیوب عصبی حصص مختلف سستم عصبی و از جوف آن بطینات 
دماغی و قنات مرکزی نخاع تشکل میکند. ۱ 
از قسمت علوی تیوب عصبی نسواحی مختلف دماغ به ترتیب ذیل بوجرد میساید : 
در ابتدا قسسمت عسطوی به سسه جوف ابتسسدانی بنام ۷6۹16۱6۵ 0۱11۲۵۲۷ ۲۱ ۲" 
تقسیسسسسم میسسگر دد. که از قسدام به خلف عبارت از ز 0۲0۹6۱۱6۵۴۵۳۵۱00 یس 
صنعط ۵۲۵ - مماهطاوهعهه 5 یا ۲21۴ ۲۱۱0 و ۵۵۵10ع0صرم؟۱ یبا 
7 ۱1111 آمیب‌اشند. جوف او لی یا 0۲0۵8۹606600۵100 به ۵161166004101" و 
م۵ عم نیمه آهطاممع مه طمون ۱ »۱06۱60660۵100۰ و 1۲0۷610 
۱ 0 تقسيم میگردد . در حالیکه موجه 5 به حالت او لی باقی مانده 
یعنی از سه جوف ابتدانی پنج جوف نانوی تشکل مینماید. که از اين پنج جوف ساختمان های 


ذیل تشکل میکند : 
1 - از 6161106601121010 آ نصف کرد های دماغی یا 1۱6۲۱۱۱5011616 ان ۰ 
2 - از 1216060002100 - تا - ۱۱۵۱۵۱۲۱۵ ]۱۱۵ 
- کیاصصماهط] و هدنوم ۱ 5 
- از 1۹۵( 6001 دناونلوعج_ر 06061۷1۱[ 
لماح عمعوعده. ۱ 


۱ ادن اس ابپباب»۱(۰(۰(چ۰چ۰چچچچ مه 


4- از ولتت ,66۲6061100 , و 0005 

5- از 60۱660۳2100 10/61 بصله با هامعمها0ه 02( ۳ 

قسمت علوی تب تیوب عصبی بنام ی یاد گردید که از ز آن ساختمان های 
رازن با شده و از آن 0 آمطنوو یا نخاع شوکی تشکز میکند. هم چنان از جوف 
َ60200ع2ع]- بطینات جنبی دماغ - از جوف ۲160660122108 بطین سسوم - 
-ازجس و ف 0۳060112107 11105 يك مسجررا به شکل ابتدانی بنام 66۲60۲1 ]20۱۵06 
كٍ_ 7 از جوف هه ماود بطین چار و ۱ جرف ۹0۱۳۵115 2 قنات مرکزی 


تر کیب نسجی سستم عصبی مرکزی _, 

ساختمان اساسی 9( را ماده خاکمنری با 10۵116۲ رون ر ماده سفید یا 
7 ۷۷1116 تشکیل میدهد. . 

در ترکیب ماده خاکستری جسم نورون ها ِ ستطالات ورن ۶ ۲ د نوررگلیانسامز 
میباشد. در حالیکه در ترکیب ماده سفید الیاف عصبی میالین دار و نورو گلیا وجود د دارد و 
" جسم نورون در آن به مشاهده گیرسلد . 

از نظر موقعیت در نخاع ماده سفید در قسمت خارجی یا محیطی و ماده خاکستری در 
داخل قرار دارد در حال که در دماغ ماده خاکستری در خارج بصورت قشر ودر داخل بصورت 
یکتعداد نوه های خاکستری : و ماده سفید در تحت ب عت قشر و در اطراف نوه های خاکستری قرار 
دارند. 


هم چنان از نظر وظیفه چون ماده سفید ا: ز استطالات عصبی ساختهشددبنیر آن ماد 
سفید تنبهات عصبی را ازمحیط به مرکز , و يا از مرکز به محیط و و یا از يك حصه دما به 
حصه دیگر انتقال ميکند. . در حالیکه ماده خاکستری چون از جسم نورون ها ساخته شده بنا 
امیلی هی که از رخاف می ید در جسمفرن هی ماه خاکستر متمرک 





دماغ یا 0( ۱ جک ان 
دماغ انسان که تقری تقریباً ۲ فیصد وزن بدن را تشکیل میدهد در حدود 1400 گرام وز ن 
دارد دماغ در تنظیم وظایف حشوی - فعالیت های حرگی - اندوگرین و وظایف مات" 5 
بدن سهح میگیرد. 
در ساختمان دماغ مخ یا موی -ساق دماغی یا 7 0 3 و منخیخ یا 
ما اعطعمی مطالعه میگردد . 


1- مخ یا «ااع7عع ‏ ۳ 
از دو نصف کره دماغی که توسط يكك 2 شق طولانی از هم جدا گردیده است ساخته شده و 
تقریب أ قسمت قدامی دماغ را تشکیل مسدهد. هر نصف کرد آن بناما66۲۵۵۲2 
6 تاد مسیگر دد. هر نصف کسره به شش قسسمت (- 050018 - ۱۱۲0۵16 
آما۲0؟ - 160۳۵۱ - لهاع0271 - - [ها[060[0) تقسسی, میگردد. سطح مخ لشم 
نبوده بلکه دارای یکت‌عناد فرورفتگی ها بنام 5 و بکسمتاه تبارزات بنام ۱ 
5 اش از نظر ساختمان هر نصف گرهد ه دارای ساختمان های فیل میباشد : 


2 - 0۳ |60۲۵۷۳۵:- يك و ور ق نازك ی ماده خاک ی است که سل تصف کره ‏ 
های دماغی را می پوشاند و از نظر وظیفه عالی ترین مرکز حادئات شعوری- حسیت 5 
حرکت -و وظایف خارج ارادی میباشد. ضخامت قشر مغ در حدود 4 -1.5 ملی متر است 
۱ که از نظر ساختمان نسجی از نورون ه - وروگلیا- نورءوبیل مت 0 ما 
ساخته شده است. 


معمول ترین حجرات عصبی قشرمح حجرات اهرامی: یا 66114 املز« ور وحجرات 
ستار ه ئی یا و۵1 6 , یب 06۱1 2۲20۷16 - حمجرات دوك ک مانند یا 


هت 
۳ 








ی 


عاای صرمعنونع - 115 تامصا هط رلوزی 0۶ ۵ 710۲1200121 میباشد. . 

این حجرات در قسمت قشر بصورت پراگنده و نا منظم نبوده بلکه یکتعداد صفحات یا 
طیقات را بوجود میاورد . گرچه تفریق نمودن این طبقات يك اندازه مشکل میباشد اما باز هم 5 
اساس رام نو وع و تیب حجرات قشرمخ از خارح بدخل از طبقات ذیل ساخته شده است : 


الف - ۳ نامع امه : 

ب - ۲رقا تداناممنع آمممننه 
ت - 126۲ 0۱۲۵2۲۲۱1021 مان 
ث - 12۳2۲ کقاصوع لمصعما. ۱ ۱ 
ج 12/67 [م۵نممه رم لمصصعاصا يا ۲عبرم1 منصم‌ناع‌معه6) 
و - 267 ] 11101۳۲۲۵5 1 یا 2۲ ۱ 


يك مزلف بنام 5 قشربغ را به 47 منطتهجمی کی حواسی تقسیم 


نموده است. 


۷ - نوه ها ی خاکستری مرکزی - یا «زاومدع افو یبا 1016( 4-یکتعداو ‏ 
حجرات عصبی در نزديك خط متوسط در هر دو نصف کره مخ تراکم فوده و توسط ماده ‏ 

سفید احاطه گردیده است که مجموعا بنام ۱۱616 32521 یاد شده. , ر عسبارتند 
از م۱۱ ی /00حاق ام ع بردرج - (1]8۳0161ا0 و 2105 21005 . 

از ز نظر ساختمان ام نوه ات فوق الذکر از نورون های چند قطبی ساخته شده است و از 
نظر ؛ وظیفه در کنترول مقویت عضلی رول بارز دارد مثلا افت این نوه ها اکشرا موجب رعشه ‏ 
و شخی عضلات در 0156256 02111115010 میگردد. ۱ 

» - ماده سفید یا۹۱/0520 ۱۵ :< ماده سفید . مح در تحت قشر قرار 
داشته که از یکتعداد زیاد الیاف عصبی میالین دار ساخته شده و از همین رویه رنگ سفید 
معلوم میگردد این الیاف به سه وپ ذیل تقسیم میشود. 


اک ص  _‏ 








الف:- الیاف ارتباطی یا 11061٩‏ «مناهن0ووه ِ - این الیاف نواحی مختلف عین 

نصف کر دماغی را با هم وصل مینماید و شامل الیاف ارتباطی کوتاه و الیاف ارتباطی 
طویل میباشند.  .‏ ۱ 

ب :- الیاف مستعرض یا 1106۲5 60۲۱۱۳۱55۱۵۲۵۱ - این الیان: دو نصف 

کره ماغی را بسه همم وصل مینماید و سبسسب تشکل601۳۲۳۹۹۱۷۲6 ۲ - 

بات 0۵5 01۵810۵ 00116 و - 60۳0151۳6 ۳05]0]101۲ میگردد * 

- الیاف تبارز کننده با 10675] ۲0601101 :- اين الیاف قسمت خاکستری 

مخ را با سایر حصص بدن ارتباط میدهد. که شامل الیاف حسی : و حرکی میباشند که الیاف ۱ 


حسی ان از محیط به -- والیاف حرکی آن از مخ بطرف محیط سیر ميکند. 


2-ساق دماغی یا 51610 1210 
بل قسمت از دماغ بوده که مخ را به نخاع وصل میسازد و شامل بصله - حدبه - مح 


2 


۵ - 6116001101010 [1:- قسمت متوسط دماغ بوده و تقریبا ام آن توسط 
نصف کره های دما پوشیده شده و به چشم دیدد فیشود . . دارای يك جوف مرکزی بنام بطین 
سره بردد که محیط آن ترسط یکتعداد ساختمان های مهم ساخته شده. در ترکیب 
«دانطمی‌مهزا] ساختمان های ذیل شامل میباشد : 

- کلا !۱۸۱01۲ [. 
- ۱۵۸۱۱۱۱۱۱5] 010 
- 6۱۱۱۳۱۵۸۱۵۱۲۱۹. 

۱۱۵۱۵۱۱۱ ۲۱۷۱۵ : - که شامل00 ۷ ۱ ۱ )0( - 6186۲6 ۱۷۲ 
۱۳۱۱0۱0۱۱۹۵ میح - یط 0ص تحصعدن تاه - و ۷6۵۵۲۲۱۵۱6 ۲۲۱ 
میباشد. در 1۱۵۵۵ یکتعداد نود های خاکستری نباتی یا اوترنوم وجود داشته که 
در کنتررل ءوظایف اندوکراین - اف زات عصبی تنظیم درجه حرارت و تنظیم میتابولیزم آب 








رول مهم دارد . 


0 - بصله با 0(۱۹۱4 2 :- این ساختمان در امتداد علری نخا 
قرار داشته که شکل آن استوانه ی بوده و در قدام با حدبه و در خلف با مخیح ارتباط دارد. 

و در مقطع عرضانی به نخاع شباهت داره . هم چنان در ماده سفید بصله یکتعداد نود های 
اعصاب قحفی نیز وجود دارد. 


» - حدبه پا 0۱0۹ :- يك قسمت ضخیم بوده که در بالای بصله قرار داشته و در 
مقطع مانند ساير قسمت های 015 از ماده سفید و ماده خاکستری ساخته شده ماده 
خاکستری در حدبه يك تعداد نوه ها را تشکیل میدهد که منشاء یکتعداد اعصاب قحفی 
۵ - مغ متوسط با ۳۵0 ۷۲:0 :- بنام 60660۳0۵1018 1965 نیزیاد میگردد 
که از آن سویق دماغی یانت0ا6ع) کناانامص0عم والقامععصعوعه »۲6 تشکل 


3 - مخیخ یا 66۲606111117 ۱ ۲ 
يك قسمت از دماغ بوده که در خلف ساق دماغی قرار داشته توسط يك شق عرضانی ‏ 
از مخ جدا میگر دد .و توسط 060۱۳616 60۲6061127 به ساق دماغی وصل میباشد. 
مخیخ نیز مانند مخ از دو نصف کره ساخته شده که این دو نصف کره توسط يك قطعه . 
کوچك بنام ۷1710015 با هم وصل شده اند سطح مخیخ مانند مخ چین خورده گی های زیاد دارد 
که بنام 0112 یاد میشود. از نظر وظیفوی مخیخ با حرکت عضلات مخطط - انشجام - 
وضیعت و موازنه عضویت ارتباط داشته ويك رول مهم را در تعادل بدن ایفاء مینماید. از 
نظر ساختمان نسجی در سه قسمت مطالعه میگردد . 


2 - 60۳16 66۲606112۲ :- يك طبقه نازك ماده خاکستری بوده که در 


سس 9 نز گت سوت 








قسمت خارجی یا محیطی مخیخ قرار دارد. و از یکتعداد زیاد حجرات عصبی ساخته شده که 
مهم ترین حجرات آن عبارت از 66115 9۵6161 - 66115 ۹21611116 ماه وهای 


۰ .۵۱ - 66116 2۲2۳۷16 161۲0۳5 20[21) میباشد. 


بزرگترین حجرات قشر مخیخ را 66115 0۷۲۲۱0[6 و کوچکترین نور ون های بدن را 
[[6» 2۲210۷16 تشکیل میدهد. ین حجرات در تشکل طبقات قشر مخیخ رول مهم راب بازی 
مینماید. این طبقات از ِِ بداخل قرار ذیل میباشد: 


۱ الف - 13۷6۲ ۷0۱۵6۵۵۳ :- سطحی ترین طبقه قشر مخیخ بوده که در ترکیب 
آن نسسورون های سبد مانند يا 00115 28661بحجرات ستاره ی خارجی سا 
5 ۹21011116 6۲]ل0 - و دندریت های حجرات سبد مانند - دندریت های حجرات . 
ستاره نی - دندریت ها ی‌کااه» 6[ ور دندریت های حجرات 80121 - اکسون های 
حجرات ستاره نی - اکسون های حجرات سبد مانند - اکسون های حجرات دانه : نی یا 
8115 ات و نهایات الیاف بالارونده یا 110675 عمنطهناه شامل میباشد.. 


آب‌ - 6۳ [2] عاای 00۳۱ :- این طبقه از يك ردیف حجرات پورکنج ساخته 
شده که دنبریت هایآن بطرف طبقهملیکولی و اکسون ان بطرف طبقه دائه دار میرود ۲ 


- 197۵۳ نمی - طبقه داخلی قشر مخیخ بوده ک این طبقه فوق العاده 

حجروی میباشد بعنی هسته ای مراکم حجرات دانه نی به این طبقه منظره دانه دار ر 
میدهد. در این طبقه حجرات دانه تی و گوبجی بشاهده میرسد. 

یعنی در اين طبقه جسم - قسمت ابتدا: یی اکسون و دندریت های , حجرات دانه تی - 

جسم - دندریت و کسون حجرات گلجی - الاف بر ونده - نورو گلیا و گلومیرول های 
مخیخ به مشاهده میرسد. ۱ 

گلومیرول های مخیخی یا 2101061111 تفااعدعبی يك ساختما: ن مغلق سينايتيك 
بوده که در داخل طبقه دانه دارقشر مخیخ بصورت جزیره های کوچكت قرار دارند . 


سل سکس 











در ارتباط است. 
نهایت دیگر۵(۷]5) درمسافه بین دوحجره درمقابل 5 حجره مقابل قرار دارد . 
۷5( انواع مختلف داشته که یکتعداد انپا به موجودیت ایون 2) ضرورت دارند 
و بعضی دیگر آنها به ایون 622 ضرورت تدارند. هم چنان ۱۱ 16 1116۲ هم 
انواع مختلف داشته که مهم ترین آنها 0110-62100105ع10 ۱۷ و 401111116 میباشد. 


۱ ظ - وع۲یامنای آقهمتاعصیژ 0ممامز»عمو 

این التصاقات تو سط ۷1 3 مشاهده گردیده. و اساس اینوع التصاق را نیز 
5- 0۲001۳ مه کامع‌صهاه 8 ۷۲۵ تشکیل م مسیدهد. ایین ۱ 
نواحی التصاقی قرار ذیل میباشند: 


1 


۱ 


2 - 05م1اعن 200651۷6 یبا ۱001005[ 2( -_ 


۲ 
الف - 50015 ۸00651۷۰ یا 0 یبا 20116۲605 1201112]:- 
معمول ترین شکل التصاق بیی اشجروی بوده که مشال آن حجرات ایپدرم جلد میباشد در 
۷ درمحل دسموزوم بین دو غشای حجره 110 2 مسافه وجود داشته که در این مسافه 
5 قرار دارد . در طرف سایتوپلازميك عشای حجروی هر دو طرف پلك های ضخیم 
۱ ۱1۵01216 11110۲ قرار داشته که توسط یکتعداد فلامنت ها یا 0۷۲۵0 
کامعصهاه «ماعام۱و سایتوپلاژم در ارتباط میباشد. ۵۶) دسسمسوزوم را 
5 و 0۲0/61 16 11116 دسموزوم را دملهامونمدعل تشکیل 


اين نوع التصاق حجرات به اشکال ذیل تصادف مشود : 


ب - ۵66( با 20۳6۲695 22 -اینوع التصات نزديك رود 
حجرات ایتیل وجود داشته و و ساختمان مشابه دسمورزوم دارد به این تقاوت که در فاصله بین 
دو غشای حجره فلامنت ها وجود ندارد و و ماتند کمربند اطراف زروه حجرات اپتیل را احاطه 


مب .و 











فصل لول 


1۱-۱-002۷ 

هستولوژی عبارت از مطالعه حجرات - انساج و اعضا توسط میکروسکرپ میباشد. 
که از دوکلمه یونانی ۳15105 به معنی نسج و 1.0818 به معنی علم مشتق شده است یعنی 
علمی است که ساختمان های مختلف عضویت را به کمك میکروسکرب مطالعه مینمایدمو 
شامل سه بخش اساسی میباشد: 

- 6۷۲۵08۵ يا مطالعه حجرات . 4 

- ۳11510108 060621 يا مطالعه عمومی انساج. 

- 0۲82۴0108 یا (۳115]0108 ٩15161016‏ يا مطالعه نسجی اعضاً . 

قبل از اينکه به مسایل اساسی هستولوژی بپردازيم ابتداً از وسایل ومینتودهای ی که 
مطالعه نسجی را آسان میسازد بحث مينمایم. 


00( 
عبارت از اله ایست که به کمك آن حجرات - انساج - و اعضا بدن با آسانی مطالی, 
میگردد. یعنی اين اله اشیا ء بسیار کوچك را قابل رویت میسازه .. 
میکررسکرب هایه اساس من نوربه اشکال مختلف وجرد داشته که مهم ترین ان قرار 
ذیل میباشد: 


وود 


۱ در ترکیب این گلومیرول 0۹5611 الیاف خزه ی یا 106۲5] 1095 - دندریت های . 
حجرات دانه تی و اکسون های حجرات گومی شامل میماشد. روزت 3055611 يك ساختمان 
متورم» است که در مسیر الیاف خزه نی قراز درد و هسته مرکزی گلومیرول را تشکیل 
0 - نو ۲ ۰ های خاکستری یا نع[م۱0 ۱۳۳ 2 ,: - علاوه از 
" قشر ماده خا 
دارد این نوه ها عبارتند از : 
الف : ۲۵۵16۷۵5 [6)۵(] 
ب : ۱۲۵۵۱606 صمگنامطاجه 
ت : 606[م۰(۲۵ ععومطمای 
ث‌ هام آمزعناعد؟ 


اکن ی به شکل نوه های عمیق که توسط ماده سفید احاطه شده اند نیز قرار 





» - ماده سفید یا 01اه بوهاان0مه: - در یت قشر مخیخ در 
قسمت «اخلی آن قرار دارد و از یکتعداد زیاد الیاف عصبی میالین دار ساخته شده است. این 
۱ الیاف به سه گروپ تقسیم گردید | اند: 


الف :- الیاف داخل انشا :- این الیاف نراحی مختلف*مخيخ را پا هم وصل مینماند 
و بنام 1106۲5 100۲10510 نیز باد میگردد که ینکتعداد از اين الیاف بنام 00( 
نسمال نواحی مسختلف يك نصف کره را و یکتعداد دیگر آن بنام [60۳۱۳۱۱55۲۵ 
۱۱9625 از خط متوسط گذشته ودو نصف کره مخیغ راب هم وصل میکند. 


ب‌- الیان تبارز کننده پا 0۳۰ یرون - این الیاف مخیخ را با ساق 
۱ دماغی وصل میسازد.. 








مخیح را تشکیل میدهد. 


وچو < 


وس کسون های میالن دار حجرات عزهناسج: - اکسون حجرات پورکنج بطرف 

نوه های خاکستری رفته و با نورون های اين نوه ها ۲1256/(؟ میسازد و اکسون هایکه از 
نورون های چارنوه داخل مخیخی منشاأً میگیرند طرق مرسله یا 611610111 مسخسییخ را 
تشکیل میدهد. در حالیکه طرق موصله یا ]2110701 مسخیخ را دو نوع الیاف تشکیل 
- الیاف خزه نی یا 110675 /[111055 :- اين الیاف از طریق ماده سفید داخل طبقه 

دانه نی قشر مخیخ گردیده و شعبات آن ذر مسیر خود بعضی ساختمان های متورم بنام 

611 1۱06۲5 ۲0055 را تشکیل میدهد که يك ]۲0۹561 لیف خزه نی مرکز گلوصیرول 


- الیاف بالا رونده با 1661 عمنطمنه :- این الیاف از طرف ماده سفید به 





طرف قشر مخیخ بالا رفته , طبقه دانه دار و طبقه مه پورکنج را عبور موده و با دندریت های 


حجرات پورکنج یکجا میگردند. 
منشأً الیاف خزه نی و بالارو نده تا نون معلومنیست. 


٩01821 0‏ يا نخاع شوکی . 


نخاع شوکی ساختمان طویل سفید رنگ بوده که در داخل مجرای ستون فقرات-قرار 
داشته و طول متوسط آن در مرد و 45 سانتی مترو در خانم ها 2 سانتی متر میباشد. 


قطر نخاع در حدود يك سانتی متر بوده اما قطر آن بظرف سفلی بتدریج کم میگردد . 


نخاع شوکی خارجاً توسط يك نسج منضمی بنام 5 نا سحایا پوشیده شده 
است فاصله بین ۲11610111265 و جدار شجرای ستون فقرات را شبکه وریدی : و نسج شحمی 


پرنموده است. نخاع در علوی در سویه فقره اول رقبی توسط بصله امتداد یافته , و نهایت سفلی 


آن در سویه فقره دوم قطنی ختم میگرده . شکل نخاع مخروطی و منظره استرانه نی شکل 
داشته از ینرو در مقطع شکل بیضوی دارد. تعداد اعصاب که از نخاع خارج مشوند در 
حدود 1 -32 جوره میباشد. ۱ 

5 در خط متوسط قسمت قدامی نخاع فرورشتگی وجود دارد که بنام 211161101 


سور لت 





16( 0 یا میگردد . . هم چنان در خط مترسط سل خ خلفی نیز يك فرورفتگی 
وجرد دارد که بنام ۵و 0 00516۲10۳ یاد شده عمق این فرورفتگی کم بوده 
و به دنباله آن ۹6011۴ 60120 ۳062 قرار دازد. هه چنان در قسمت های جنبی نخاع 
در قدام و خلف یکتعداد فرورفتگی های دیگر بنام ٩۱1605‏ ۱۵6۲۵1 0 در قسدام و 

۹0005 ۱2621 0 در خلف وجود دارند. یعنی نخاع دارای شش فرورفتگی میباشد 
که يك آن فرورفتگی متوسط قدامی - دیگرآن فرورفتگی متوسط خلفی , دو فرورفتگی 
جنبی قدامی و دو فرورفتگی جنبی خلفی هستند. . این شش فرورفتگی هر نصف نخاع را به 
سه قسمت تقسیم میکند که فاصله بين فرورفتگی وسطی قدامی و فرورفتگی جنبی قدامی 
بنام حسبل قسدامی با »کانمن و۷ -"فاصله بين فسرورفست‌گی وسطی خلفی 
وفرورفتگی جنبی خلفی بنام حبل خلفی یا کناآنای[00؟ 1021و فاصله میان فرورفتکی ‏ 
جنبی قدامی و خلفی بنام حبل جنبی یا کلاآنا06] 116121 یاد میگردد . 

در مرکز نخاع کانال مرکزی نخاع یا 68081 66۳01721 قرار دارد . 

گرچه نخاع دارای چار قسمت میباشد ( رقبی یا 6۳۷۱61 صدری یا [00۲52 قطنی 
یا ۱0۲۳0۵۲ و عجزی یا ۹2013 )ما از نظر ساختمان نسجی در تام نواحی با هم شباهت 
دارد یعنی از ماده خاکستری و ماده سفید ساخته شده که ماده خاکستری قسمت مرکزی نخاح 
و ماده سفید قسمت خارجی یا اطراف ماده خاکستری را تشکیل میدهد. 

ماده خاکستری نخاع شکل حرف 1 یا پروانه را داشته واز نورون های چند قطبی ‏ 
ساخته شده و نسبت موجودیت تعداد زیاد 000164 ۷1551 رنگ تیره را بخرد گرفته است. 

شاخه قدامی حرف ]۲ ضخیم , تر بوده و بنام ۵۲8 ۷6۳۱۲۵ باطام 6۲۱0۲ا۱ره 
آیاد شده و از نورون هنای حرکی ساخته شده. در حالیکه شاخه خلفی حرف | نسبتاً باريك 
بسوده و بنام 20۲۲ انه 1۳01 یبا 1۳ 0۵۱۲ یاد گردیده و از نورون ن های حسبی 
۱ ساخته شدد. ۱ 
علاوتاٌ در قطعه صدری نخاع يك تبارز کوچك بنام ۵10 1,۵]6۲۵1 یا قرن جنبی نیز 

وجود دارد. که متشکل ازنورون های اوتونوم یا نباتی میباشد. 

۱ در نخاع ماده سفید در اطراف ماده خاکستری قرار دارد که از یکتعداد زیاد الباف 


تاد د ۱ ِ 
رز کت 














5 و 
۰ ۵ / 
ِ_ ۵ 


عصبی میالین دار بوجود امده است. که اين الیاف با هم یکجا شده و بندل ها ر میسازد ۳ 
بندل های که منش 7 سیر اختتم مشاب داشته باشد ده 94 6 یاه 


1- حزمات نازله یا 1۳26/5 ٩۳011021‏ ۰ (- این نوع طرق 
نازله راه های حرکی اند که از دماغ به نخاع پانین شده و بطرف محیط میروند 
زنظر وظیفوی این الیاف نازله به دو دسته تقسیم میگردند. 


2 - 0۲۲۵۱۱۱۵۵۱5 1۳9 :- راه های حرکی ارادی بوده و بنام طرق اهرامی ‏ 


معروف گردیده اند. 


0 - ۵(۳۲۵۳۱۱۵۵]15 ۵ 1۳2045 :- طرق حر کی نم ارادی بوده که به راد 
های خارج اهرامی مسمی شده اند. ‏ 


2 - حرمات صاعده یا ۳ امصزمه 0 - الیتاف این 
حزمات حسی بوده : و طرق حسی را تشکیل میدهد. یعنی بدا ازمحیط به نخاع 2 و بعداً از 
خاعبطرف مغ من . که سه نوج احساس مختلف در بدن قابل تشخیص تشخیص است: 

- احساس قسمت های که از اکتودرم بوجود مسیایند نم احساس سطحی با 

ناو ۵0 باد گر‌دیده مسانند احساس درد - قاس - حرارت و غیره که توسط 

اخذه های از قبیل نهایات ازاد الیاف عصبی - جسیمات 111165516۲ و جسیمات 1]1110ا*1 
گرفته میشوند. ۱ ۱ ۱ 

0 - احساس قسسمت هاء ی که از اندودرم منشا می‌گرند بنام احساس حشوی يا 
21 باد میشود. الیاف که این احساس را انتقال میکند صربوط به احشا» » بوده و 
فعالیتهای حیاتی وخود کار را کنترول مینماید. ۱ 
سح 











۳ 0 اد میشود مانند احساس که از عضلات - مفاصل و اوتار عضلات 
حاصل میگردد. 


3- حزمات اشتراکی یاراه های ارتباطی یا5ا1۳2 ۸5061211010 - الیان 
اند که در طول نخاع سیر دارند و ارتباط بین نورون های نخاع را قایم مینماید. 


اجواف سستم عصبی مرکزی 

بعد از این که ازجدار تیوب عصبی ساختمان های مختلف سستم عصبی برجوه آمد 
جوف این تیوب تا اخر حیات مسدود نگردیده و سبب تشکل یکتعداد اجواف در دماغ و 
نخاع شوکی میگردد : 5 5 

1- در دمساغ :- اجواف که در دماغٌ بوجود میایند در هر ناحیه بغام های مختلف نا 
مگزاری گردیده و هر منطقه دماغی به ترتیب ذیل در تشکل جوف مربوطه سهم میگیرد. 


2 - تیوب ناحیه ۲6161660102101" - سیب تشکل بطینات جنبی یا 1216721 
5 7 می‌گردد . این بطینات دو عدد بوده - بزرگترین بطینات است که شکل نا منظم 
داشته و توسط يك مجرا به 6( 126 ۲ ول میگردد . ۱ 


0 - از 0121006 12860006 بطین مسوم ۷6۱۱0۲1016 ]1 تشکل مینماید که يك 
عدد بوده و با بطینات جنبی ‏ بطین چارم ارتباط دار ۱ 


۰ - 60۵60۵100 تقسیم نگردیده ار اینرو تیوب عصبی این ناحیه بصورت 
يك مجر | باريك بنام 1 کنای با هنوه باقی می ماند. 





1 - در احیه ۱۱16610660112109 تیوب دوباره وسعت کسب کرده و يك جوف 
وسیع را بنام بطین چارم یا یا ۷6۱۱۲۱66 ۷] بوجود میاورد . این جوف يك حفره لوزی شکل 
بوده که قسمت حیاتی سستم عصبی مرکزی را تشکیل میدهد زیر مراکز حرکات قلب و مرکز . 
تنفس در همين بطین چارم قرار دارد . 

یه اي ناحیهموجب ترقف حرکات قلب و تنفس میشود. 

اوصاف مشترك بطینات دماغی قرار ذیل است : 

اسف سطعبطینات دماغیتوسط ی طبقه ال ناد یر عصبی نا 
واامی 0 فرش گردیده است. . 

- در هر بطین تشکلات بنام ضفیره مشیمی یا 610۲010 و0۱6 وجود دارد . 
- در جوف بطینات دماغی يك مایع بنام 00 ۹2121 ات یبا ۲.5.۳) 
یا مایع دماغی شوکی وجود دارد. 


2 < در نخام شوکی ِِ- در نخاع جوف تیوب عصبی کانال مرکزی نخاع یا 
مضه 60۸۲21 را برخود ا؛ ورده که در مرکسز نخناع قسرار داشته و توسط حجرات 
۱ 83 فرش شده است. این کانال مرکزی به امتداد بطین چارم قرار داشته و و در بین آن 
مایع دماغی شوکی جریان درد 


سستم محافظوی نسج عصبی مرکزی ‏ 

سستم عصبی مرکزی يك نسج فوق العاده ظریف و شکنند بوده و به اسانی متاثر . 
میگرده از ینرو برای جلوگیری از صدمات توسط يك سستم خاص محافظه میشود. اين 
ساختمان ها قرار ذیل اند : 


[1- پوشش استخوانی ِ سستم عصبی مرکزی در داخل يك محفظه استخوانی 
قرار دارد این پوشش استخوانی عبارت از 01۵۳1015 و ططاناا0ع [۷۵۲۲۱۵۲۵ میباشد. . 


)7 کت 














که دماغ توسط جمجمه و نخاع توسط ستون فقرات محافظه میگردد . 
2 7 غشاهای نسح منضمی که بنام سحایا یا 1361118865 با د مسیکردد و در تحت 


پوشش استخوانی قرار دارد . 


1۳16۱۱۱۵5 از خارح به داخل از سه طبقه ساخته شده است : 
- 61]] 12۱121112 یا ام الصلبه :- ورقه خارجی سحا یا بوده که از 
نسح سک نی ات ند در جمجمه ام الصلبه دو ورقه دارد: 


۱ الف :- 1۵۲6۲ ۱005/61 یا ۱۵۵۲ 6۷۵۲۱۵۱۰ :- از نسح منضم متراکه 
62011127168 ۲۱۱۵۵0 و اعصاب ساخته شده. 


ب - ۵۲ 3۵| کناه 1یا ۱3۷6۲ ات - ۱ ز نسح منضم لیفی ساخته شده 
و توسط حجرات 11690111011۵1 پوشید شده است. 
۱ "این دو لیقه در بعضی نواحی از هم چد گردیده و دا ٩۱1۱‏ های بزر ک دس‌اغی را 

ام الصلبه نخام در حقیقت ادامه طبقه داخلی ام الصلبه بودد که از طریق رز 
داخل 60101۱۲ انیت می‌گر دد. ام الصلبه نخاعی از نسج من لیفی 
ساخته شده و ا: ز دوطرف توسط حجرات 1120501110111111 فرش کودیده است. در فاصله بین 
۲ هو« بریوست عظاه يك مسافه بناه ۵1 یا ۱۱۵ دی 
وجود دارد. که در آن نسج منضم سست و بکتعداد ورید ها وجود دارد هه چنان در بین ام 
الصلبه و 1۲:۱61۱۱۱۵۱0 هم يك مسافه کرچكد بناه ٩006۵‏ ادیل ابه مشاهده میرسد 
که در آن يك مایع مشابه ف جریان دارد . ۱ 


0 - ۸۲۵۵۱۱۵۱0 با عنکبسوتبه :- طبقه متوسط سحایا است که يك ورقه 


نازك و بدون آوعیه میب‌اشد. و ترسط مسانه 096 ۸ ]۰۱۱ از 0۱۸۱۱۱۱۸۲۱۵۲ 





سح تست 





۳ 


جدا میگردد. در این مسافه 1010] 501021 6۲60۲0بریان دارد از نظر ساختمان نسجی 
از الیاف کولاژن -الاستيك و شبکوی ساخته شده و توسط يك طبقه حجرات هموار بنام 
5 165011601121 پوشیده شده است . از سطح 0 بکتعداد حجابات یا 
2 منشا گرفته و با 0121۳021161 ار تباط بر قرار مینماید. 


0 - 012102110۲ یاام الرقیقه :- طبقه داخلی سحایا بوده که به قاس نسج 
عصبی قرار دارد این طبقه نازك در فرورفتگی های سطح دماغ داخل میشود. و دو ورقه ‏ 


دارد : 


الف :- 13۷6۲ ۲۵1 با 012 10041119 :- از الباف شبکوی و الاستيك ‏ 
ساخته شده و توسط این طبقه داخلی اوعیه و اعصاب داخل نسح دماغی میشود. 


ب :- ۱26۲ ۵06۲۷۵۱ با ۱۵۲۲ 0۱۳0۱۵1 :- از الیاف کولاجن و یکتعداد 
فیرویلاست ها ساخته شده و با طبقه ۸۲۵۵1۱010 در ارتباط میباشذ ابن طبقه توسط يك 
طبقه حجرات 1116501116111 یوشیده شده است. شعبات شریان 0۳0۱۱0 و ص۱۷۱ 
از طریق 0121721067 داخل 2۷) میگردد. ۱ ۲ ۱ 

در ناحیه بطینات دماغی ام الرقیقه با یکتعداد عناصر و عانی یکجا شده و پ رزه های 
کوچك بنجه مانند را نم طفیرهمشیمی تشکیل میدهد. 


3 - مایع دماغی شوکی یا 11018 آهطنوو 0 یا ۳ ی 

در حالت عادی يك مایع شفاف و بدون رنگ بوده و مقدار آن در حدود 120-0 
ملی لیتر میباشد ودر 24 ساعت مقدار300 ملی لیتر اين مایع تولید و افراز ز میکردد پس 
میتوان گفت که در 4 ساعت مایع دماغ شوکی سه بار جذید میشود. 

از نظر ترکیب به پلازما خون شباهت داشته به اين تفاوت که مقدار پروتین آن نظر به 
پلازمازیاد تر و مقدار گلوکوز آن نظر به پلازما کمتر میباشد از جمله عناصر حجروی صرف 


م7 7 سپس 











ایو << 


3 -1 عدد لفوسیت در هر ملی لیتر مایع دماغی شوکی موجود میباشد. ۱ 

این مایع در بطینات دماغی و کانال مرکزی نخاع جریان داشته و از طریق منفد های 
2 ر۷]0822701[ بطین چارم داخل 50866 2726117010 5۱0 می‌گردد . 

قسمت اعظم ۳ توسظ ضفیره مشیمی بطینات جنبی و یکمقدار کم آن توسط 
ضفیره های مشیمی بطین سوم و چارم نیز تولید میشود. هم چنان نظریات وجود دارد که 
یکمقدار کم اين مایم در 52266 2720100010 الا٩‏ نیز تولید میگردد. 

جریان 2.9.۳ از بطینات جبنی از طریق سوراخ 110170 به بطین سوم و از انجا 

توسط سسسوراخ کباز ارو به بطن چارم ؛ و از این جا توسط سسوراخ های ۱5۵]۱۵, 1 
و۷]0820 داخل 50266 27200۴0010 حاناو می‌گردد . 
2۳ از طریق ذغابات 2۳265۳010 به سستم وریدی جذب میگردد . 

هر حادثه که موجب افراز زیات اين مایع ویا تشو ش در امتصاص این مایع شود سیب 
بلند رفن فشار مایع دماغی شوکی میگردد . 

مایع دماغی شوکی سستحم عصبی مرکزی را در باب صدمات خارجی محافظه نوده هم 
چنان در میتابولیزم نسج عصبی رول مهم دارد یه تر تیب که مواد غذانی زا به سستم عصیی 
مرکزی انتقال و مواد ميتابوليك را از آن دور مینماید. 


ضفیره مشیمی یا ۱۱۵ 290۳010 ۰ 
ساختمان های کوچك بنجه مانتدی اندکه بداخل جوف بطینات تبارز نموده و در سقف 

بطن سوم و چارم ؛ و جدار های بطینات جنبی قرار دارند. از نظر ساختمان نسجی تیارزات یا 
ذغابات مشمی از عناصر ذیل ساخته شده است: 

2 - 201010611010 :- اپیتل که سطح ضفیره مشمی را می پرشاند عبارت از 
5 6۳61101/1121 میباشد. ۱ ۱ 
0 - 16506[ مت :- در تحت اپیتل يك نسح منضم سست که از ام 
. .الرقیقه منشنا میگیرد قرار دارد. این نسج منضم فوق العاده حجروی میباشد. 
» - شبکه و عائی :- 020111277 31000 های که در ضفیرد مشیمی وجود دارد 








حجرات اندوتیل عبور مینماید. ۱ 


- الیاف عصبی :- در ترکیب ذغابات مشیمی الیاف عصبی هم شامل میباشد. 
وظیفه اساسی ضفیره مشیمی تلد مایع دماغیشوکی مباشد 


(ستم ر عصبی محیطی یا 52/5]61 6۳۷0۵۹ امبمدونبمم) 


(۲۱5) 
سستم عصبی محيطی عبرت از يك سلسله ساختمان ها آند که اه ها و محر که 


را از طریق تستم عصی مرفزی با هم اراد مسه: سستم عصبی محیطی شامل عقدات 


عقدات عصبی یا ۱ 00زوه ۵ 
تجمع جسم حجرات عصبی در خارج از سستم عصبی مترکزی بنام عقده عصبی یاه 
میگردد . در حاللیکه تجمع جسم حجرات عصبی در داخل 625 بنام نود باک5دا۵6]6 ۱۱ 5 
یاد میگردد . ۱ 
1- ساختمان نسجی :- عقده عصبی ساختمان بیضوی شکل بوده که از عناصر 


2 - چسم حجرات :- هر عقده عصبی از تعداد زیاد حجرات عقدوی ساخته شده که در 
عقدات بزرگتر تعداد این حجرات به پنجاه هزار عدد میرسد.در اطراف جسم هر حجره عقدوی 
یکتعداد حجرات مکعبی کوچك بنام 66115 52611116 وجود دارد که این حجرات بالای يك 
غشای قاعدوی و نسح منضم م اطراف دای 6اذااهامه استناد د دارند. اين نسج منضم توسط 





عموده است. ۱ 

ت-- 205 ۳۳ یبا 20106۲605 ۳2502 - مشابه به 70012 
205 بو ده که در عضلات ملسأ-6: 4 1۱16۲ عضلات قلبی و در بین 
اعصاب و نورو وکلیا مشاهده میرسد. و بر خلاف :200676105 200011۵ تام اطراف حجره 
را دور کی زنكد. ۱ ۱ ۱ 

۲۱۵۱۱/6۵6۲0۹016۵: - ساختمان : مشابه نیم دسموزوم بوده که صرف در 
یکلرف- حجره قرار داشته و نهایات خارجی 06۸۷5 یا مسافه خارج حجروی در ارتباط 
میباشد این ساختمان دربین حجرات طبقه قاعدوی ایپدرم و نسح منضم تحتانی آن قرار دارد. ‏ 
۱ ج - 500/5 ۲۵۵ با 0120065 200651005 [۳۵6۵:- يك ارتباط 1.00۵1 
بين يك حجره و مترکس بین احجروی میباشد مانند ارتباط لوکرسیت با جدار اوعیه. ۱ 


0 - 04005[ ۱5۳ 
یا 060100605 200012 یا ۱61005[ اا2 1 

اين نوع اتصال نیز در زروه حجرات اپتیل قرار داشته و تقرییاً يك التضاق حقیقی بین 
دو شای حجرهمیباشد که هکل ماه در مقابل حرکت مالیکل ‏ در مسافه بن 
امجروی عمل مینماید. بطور مثال در امعا این مانعه از عبور مواد در مسافه بین احجروی 
جلوگیری مینماید. 5 که در اين التصاق در بين دو غشای حجره قرار دارد يك شیکه 
را بوجود و ورده که دو غشای حجره را با هم می چسب‌اند. اين نوع 5 در ببن 
حجرات اندوتیل نیز , وجود دارد. در این ۷10110115 مسافه بين در غشای حجره 0۳ 3 
میباشد. نزديك زروه حجره سه نوع کومناممبا[ , وجود دارد که عبارت از 2( 
0۳0004 - 20161615 7200۷012 و 06511050176 میباشد که اينها مجموعاً 
1]10]1011521ا را بوجود میاورد ث_ِ 


6 - 06اما 00۳۵۵۵۵ با عومنامونژ 0و- 


سس( .سس 


اس وس در ۰ 


یت سس سح جنس 


|۳۳ 


0 امتداد می یاید. 
0 - استطاله عصبی :- سه نوع استطالات در داخل عقده عصبی دیده ميشوند. 
۱ - استطاله که از جسم نورون های عقدوی منشاً میگیرد.. ۱ ۱ ۱ 
ت استطاله که داخل عقده شده و بانوره ون های عقدوی 6 میسارد د. 
- استطاله که از بین عقدهعبور میناید. . ۱ 


- کپسول نسج منضمی مه - هرییقده توسط يك کپسول نسج منضم متراک احاط 


۱ گسردیده است این نسج منضم با نسح منضم داخل عسقده , و خسارج عسقده یعنی 


و مینیه‌مننه | امتداه می یاید. 


2 - انواع عقدات عصبی 
خقدات عصبی بدر گروپ تقسیم میگردند 
۲ 
- عقدات دماغی شو شرکی 22" امونوو و 22012۵ 56050۲۷: 

ان عقدات در ری مسا و جذر حسی بعضی از اعصاب قحفی قرار درد 
حجرات عصبی اینوع عقدات از نوع 1۳0127را 0 میپاشدد که يك استطاله ضخی 
آن بطرف محیط سییر نوده و د در حقیقت دندریت حجره بوده که به شکل اخذه حسی ختم 
مشود . استطاله دیگر آن نازك بوده و به صفت اکسون حجره تلقی شده و بطرف مرکز یا 
دما و یا نخاع سیر مینماید. 


۱ در بین اینوع عقدات سیناپس وجود ندارد » و مام اینها مربوط به نورون های حسی یا 


کت ان بوده که امپلس های مختلفه را به سستم عصبی مرکزی انتقال میدهند. 


0 - عقات اوت تونوم یا 22۳8112 20001001016 با 2 111060۳: ایسن 


۱ عقدات بصورت يك سلسله اجسام متورم درصیر اعصاب اوتونوم و در جدار احشا خصوصاً 


در جدار تیوب هضمی قرار دارند. حجرات این عقدات 2۲ |۱۵ ر ستاره نی شکل بوده 

و نظر به حجرات عقذات دماغی شوکی کوچکتر میباشد. . اکسسسسون حجرات عقدزی ۱ 
بسنساه 1 22021106 ]۳05 یاد شده و بدون مسالین سیباشد. دندریت حجرات 
عقدوی در داخل عقده با 66116 ۹۵1611166 سیناپس میسازد. ‏ جسم الیاف قبل العقدوی د ر 
سستم عصبی مرکزی و و جسم الیاف بعسدالعقدوی در داخل عقده قرار دارد. در اطراف 
جسم حجرات اینوع عقدات 7 5 ۴.۱۱1۵6 5 وجود ندارند. 
۱ این عقدات مربوط به نورون های حرکی یا 1 میباشد. یعنی اکسون نورون 
های عقبری در عضو عمل کننده خت میگردد 


اعصاب محیطی ۱ ۵ انوم 5 

اعصاب محیطی ناختمان های رد شته مانند اند که سستم عصبی مرکزی را با محیط 

ارتباط میدهد. هر عصب محیطی از یکتعداد زیاد الیاف عصبی ساخته شده و خارجاً ترسط 

نسح منضم منضم احاطه گردیده است که در ترکیب يك عصب محیطی الیاف حرکی - الیاف حسی 

و و الیاف خود کار شامل میباشد. اما تفکیك نودن این الساف در يك عصب محسئلی کار 
مشکل میباشد. ۱ ۱ ۱ ۱ 

اعصاب محیطی بدو گر گروپ تقسیم شده ند اعصاب سوماتيك و اعصاب اوتونوم. 1 

۱ / ۰ 
1 - اعصاب سوماتبكت یا 1۷6۲۷6۹ 0 : نام اعصاب دساغی 

شسوکی با ۷۷6۵ ٩01۳7۵1‏ 10 هه یاد میگردند که از دماغ ویا نخاع منشا 

۱ میگیرند. هميشه جفت بوده هريك از جوره ها يكه حرف بدن د تعصیب میکند. 


3 - و ادندعی بت ی ین اعصاب از نواحی مختلف دمان مانند بصله 


" جدبه و مج مش میگیرند اعصاب مزکور از سوراخ ها قاعده قحف عبرر نفوده و تعداد 7 ۱ 


۱ اه کی ی کاما هی و برخی حواسی و یکسته نی مختلط مد مثلاً از 7 








[ -]] و ]]۷1 اعصاب حواسی. ازوج 111 - ]۷ و 1۷ اعصاب حرکی و شعبات اول ودزم 
زوج ۷ حسی و ازواج ۷1 - ۱1 و > اعصاب مختلط اند. 

اکثرً اعصاب فوق الذکر به جلد - عضلات و ساختمان های سر - وجه و عنق تقسیم 
میگردند صرف زو« ج 5 که شعبات آن به صدر و بطن نیز امتداد دارد ۱ 


- اعصاب شوکی با ۳ ادونوه : :- این اعصاب از نخام توسط سوراخ 
ها بن فغرات خارج گردیدد 31 جفت میباشند. و نظر به نواحی مختلفه نخاع چنین تیم ۱ 
شده اند: ۱ ۱ ۱ 

نا ری نت - نع ظهری 12 جنت نخاعقطنی 5 - جفت - نخاخ عجزی 5 
هر ععصب شوکی از یکجا شدن در جذر قدامی و خلفی به میان امده است. که جذر 
قدامی از بندل های ی الیاف حرکی ساخته شده و منشا آن قرن قدامی نخاغ میباشند. در حالیکه 
جذر خلفی از بندل های الباف حسی ساخته شده و در مسیر آن عقدات عصبی شوکی وجرد 
دارند و در قرن خلفی نخاع ختم میگردند. 

فطع عصب حسی سب بی حسی یا ۱ دوه اجه اند ر لععدب حرکی سیف 
۹ عضلات میشود . 

از نظر ساختمان يك عصب از تعداد زیاد الیاف عصبی ساخته شره که اس اليات 
عصبی با هم یکجا شده بندل های عصبی و با لاخه بندل های عصبی پا هر یکجا گردیده, 
يك عصب را تشکیل میدهد. ۱ ۱ 1 ۱ 

نسح منضم که در اطراف الی: ف عصبی وجرد دارند بنام ۵۱100110111111110 باد گردیده 
که يك غشای بسیارنازك و ظریف میباشد. هم چنان نسج منم که در اطراف بندل های الدت 
عصبی قرار میکرند بناه 06110017 یاد میشود و باالاخره نسح منت سبتا صحيه 
که در اطراف يك عصب قبرار میگیرند بنام زین ییاد مسیکردد. کسه در این 
0( اوعیه دموی - اوعبه لفاوی - حجرات شحمی و یکتوراه الیاف عصبی که 





عصب را تعصیب مینماید نیز وجود دارد . 


تسج منضم که در ساختمنیك عصب بکاررفهاست در استن الیان عصبی- انتقال 
اوعیه و اعصاب و محافظه الیاف عصبی رول مهم را بازی مینماید. 


اگر يك عصب محیطی قطم شود قسمت که به حجره وصل است ترمیم شده و 
که از حجره جدا شده استحاله مینماید. 


ازواج قحفی ‏ 
8 و۱۲6 بمامع]اه وزو۳ ۳0۵ 
آ آ 6۵ 006 " 0 ۳۰0۲6۶ 
111 یه ۲مامصه ملنمه... متفر ۱/۱۵ 
۱۷ ۷6 120001627 «ظ ۷۲۱۵ 
۷ .۰ ۰ 36۳۷6 [1:26۳9:08 2085 
۷ ۱ ۳:۷6( للم ۱ ۱ 0085 
۷ 6 ۳۵0۱۵ ص« ۱ 005 
۷ ولا تفماطمم مابطاوع۷... ۱ ۱ 0088 
۱2 ۷6 از اقعع 002 010590 هامودهاده 68 
ك» ۷6 وباوع ۷ فنجودماهاه عااب۱۵60 
21 دریت ۸666۵50۲ ۱ هامعه00۵]0 ۱۱60۱۱۵ 
۹1 ا05552اع 30 ۱ 


قنفعممااه ۱۵0۳0112 


2 - اعصاب بنیز ۱ خود + گار یا ۳ مزومواننم. 


هاء ی ذیل را تعصیب میکند. 


احشا ۰- غدوات-اوعی - عضلات ملساء. 
۳ 


سستم سمپاتياك یا مره ناهد ر5: ث" ورزن ‏ ول اعصاب ‏ 








سمپاتيك در قرن جنبی نخاع قرار داشته. الیاف که از قرن جنبی قطعه صدری و قسمت علوی 
قطنی نخاع منشا میگیرند بنام ۱۲6۳۷65 تعطاصب[ 0 باد میگردد. 
اکسون های نازك میالین دار این حجرات بنام منک نم زآومدعع:2 یاد شده که پا 
جسم حجرات عقدات سمپاتيك 5(/122056 میسازد. یعنی جسم نورون دوم در عقدات ۱ 
سمپاتيك وجود دارد. این عقدات بده وگروپ تقسیم میگردد. 
الف :-0اوصعع امرطننیه۷ب 72 یا عقدات جنب فقری یازنجیر سمپاتيك:- اين ‏ 
عقدات موازی به دو طرف ستون فقرات قرار داشته که سه عدد آن در ناحیه رقبی 11 -10 
عدد در ناحیه صدری و 4 عدد در ناحیه قطنی قرار دارند. ۱ ۱ 
ب :- 22181100 ۲۵1 0۲8 يا عقدات قرب فقری :- این عقدات در قدام. 
ستون فقرات در مجاورت احشاء قرار دارند و بنام های ی 6 
20 عزتا6 065 و 207و 26960۳6 ۲ اد میگردند. 
اکسون هسای که ازحجرات عصبی این عقدات خارج میسگردند بنام ا۲0 ۱ 
119615 یت یاذ د کی دیده ودر عضو عمل کننده مشلا < عضلات یا غدوات خته 
میگردد. 
مواد کیمیاری که در نهیا لیاف عصبی قبل العتدوی ار میگردد 21 
20 و مواد کیمیاوی که در نهایات الیاف عصبی بعدالعقدو: افراز مسیسشوه 
۵۵۸ ات 5 ۰« 
مستم سمپاتيك سبب تزاید فشار خون - سریع شدن حرکات قلب 5 توسع مجرً تنفسی 
- بسته شدن معصره ها - توسع حدقه و کم شدن افرازات غدوات میگردد . 
0 - سستم پار اسمپاتيك یا 5۷51617 ماه طه مره 2 نورون اول اعصاب 


۱ باراسمپاتيك در دو قسمت وجود دارد. 


السف - پاراسمپاتيك قحنی - در ساق دماغی قرار داشته و از آن الیاف 016 ۱ 


»مناوجهع ازه تن ]1 - ۷] -]]۷ و ۷ منشاً ۲ میگیرد: د. 


مدع آن 2 5 3 5 4 5 اعصاب حوصلی میباشد. این اعصناب مجموعا بنام 
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مت گ 
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۷۵5 ۹۵6۲۳۵1 0121010 یاد میگردند. 

۱ نورون ده وم پاراسمپاتيك در عقدات عصبی پاراسم‌اتيك قرار دارند. این عقدات دور 
تر از سستم عصبی مرکزی در جدار احشا قرار دارند که بنام 0 10170۱۲۵۱] ۱۱۱ 
نیز یاد میشود . الیاف 16 ۲05 اين اعصاب در عضو عمل کنند ختم میگردد . 

مواد کیمیاوی که در ویزیکول سيناپتيك اعصاب پاراسمپاتيك آزاد میگردد در الیاف 

قبل العقدوی و الیاف بعد العقدوی عبارت ا 66۱0115 2 میباشد. 
سستم پاراسمپاتيك از نظر وظیفه مخالف سمپاتيك عمل مینماید . یعنی سیب سقوط 
فشار خرن - تنقیص حرکات قلب - تنگ شدن مجرای تنفسی باز شدن معصره ها تخلیه ‏ 
جپاز هضمی هضمی و مشاه و تقیض حدقه میگردد.. ثکِ- ۳ 











نا 


در اینوع ۱261108 غشاهای حجروی مانند 0196110105[ 1801[ به ماس یکدیگر قرار 
ندارند و بین غشاهای حجروی يك مسافة 0۲0 20 وجرد دارد و از همين رو در اين مسافه 
انتقال مواد از قبیل سودیم پتاشیم 5 و یکتعداد میتابولیت ها بصورت ازاد از يك حجرد به 


حجره دیگر صو رت میکیر د. این ۱1۲611015 [ بنام 2۵۵۵ ۰ 122000114 نیز 
۱ یاد میگردد . و به بیمانه زیاد در بین حجرات عضریت وجود دارد . 

کوناهص [ مد در بین یکتعداد نورون ها سبب بوجود آمدن مرف رد افیا بامه۱ ۳ ۱ 
میگردد ۰ در ۱0۳060101056 220 دربن ده و غشای حجره یکتعداد 0۱۵0۳6 هاء ی ارتباطی ۱ 


بین دو حجره وجود داشته» که چدار هر 0۵0061 را شش عنصر ب بروتنیبنام ۱ لته 5 


در مسافه 10۳611006 180) تبارز نموده و با ساختمان طرف مقابل يك 612171101 مکمل 


را بوجود میاورد ۰ 


٩]۲۱:0]۲6 -1‏ ۰611 يا ساختمان حجره 

۱ هر جرد خارجاً تو سط يك غشً بنام ات یا ۱۵ 

6 احاطه گردیده است که در بین این غشا احاطه کننده ماده اساسی حجرات بنام . 
0۳۵۱0۵2۱ وجود دارد. پروتوپلازم داراء ی يك قسمت متراکم مرکزی بناه هستت و يك 
قسمت کمتر متراکم محیطی بنام سایتوپلازم میباشد هسّه از سایتریلاژم توسط 
6 ۱۷6102۲ جدا میگردد . 

سایتوپلازم از يك قسمت مایع بناه امدمان یا ۱۷۵0۵ ( که در ترکیب ان 

مواد پروتيني- کاریوهایدریت - مواد غیر عضسویداب شامل است) ات 0 
5 909۳0 6 0 ۱[ و ۱0۵/61600 6۷ ساخته شده است. 


6 ([61 با 1116۲1۱۳0۲21۲6 01251112 
اگر غشای حجره و دیگر غشاهای داخل سایتوپلازم را خرب تثبیت نانیم در ۲۰۷ 


۱ ۳ ۱ 
۹ ۱ سر ۳ ۱ ‌ 





مصل بازدهم 


ماود تقآنام‌عع۷ متلتون) هط]... 
سستم قلبی و عائی متشکل از قلب و اوعیه دموی میباشد. اوعیه که خون را از قلب 
به اعضاً میرساند بنام تلتت یا شرائین یاد میگرده . خورد ترین شرانین 2۲16۲10165 
" بوده که با شبکه صداانری ها در ارتباط میباشد. از طریق جذار لوه[[[0ه» ف 
تبادله مواد مختلف بین خون و انساج صورت میگیرد. ۱ 
دربعضی حالات 620111277 به اوعیه تفیر یافته بنام 5100150105 تعویض میگردد . 
خسون از 620111217 یا 5110050105 با ۷6۷165 517211 ارتباط گرفته که به 
تعقسیب آن ۷615 یا ورید ها قسرار دارند و اين ورید ها خون را از اعضا به قلب انتقال 


مید هد . 


مباذاه‌طامل ۴ 0 5 5 

۱ سطح داخلی قلب و ام اوعیه توسط یکتعداد حجرات هموار با ۳۱00)۱۵11۵۱ 
5 با 6۳001۴611060۷165 فرش گردیده است . این حجرات شکل چند ضلعی داشته و 
در ام طول اوعیه قرار دارند . سایتوپلازم اين حجرات کم و حاوی ؟۲01]00]10110118,12.1 
, 65 و ۳ 6۲ بوده که میکروفلامنت ها سیب 
استناد میخانیکی این حجرات میگردد . حجرات اندوتیل در سطح غشای حجروی خود 
1-0( داشته که با حجرات مجاور يك چینل ارتباطي ر میسازد , این ساختمان ها 
در ارتیرول ؛ و نواحی که اوعبه قابلیت نفوذیه فوق العاده داشته باشد زیاد تر تبارز دارد . 
حجرات مجاون اندوتیل توسط 10۳601108 ]10ع1] و 100601100 2۵0) با ینکدییگر در 








ارتباط بوده و بالای ييك 101111112 06۵1 نازك استناد دارند . حجرات اندوتبل دارای 
وظایف ذیل میباشد : ۱ 

1 - حجراه ت اندوتیل در مقابل تغیرات فشار خون . جریان خون و فشار اکسیجن در 
حون حساس بودد و در کنترول و و تنطیم ان رول مهم را بازی مینماید. 

2 - مواد افرازی حجرات اندوتیل سبب ممناهتها001عه۲۷ واست‌خا خعنلات جدار 
3 - عجرات اندنز یکتعداه فکتور ها را تولید نشوده که در 0۸ خسون 
رول مهم دارد . 5 , ۱ ۱ 
4 - به اثر تحريك یکتعداد سواد از یل نان در برانعت لتهابی حجرات 
اندوتیل ,لفوسیت ها و وتردفیل را اجازه میدهه که ار ار عبه حارج کرده ثِِ_ِ- 

5 - در حالات الرژيك تحت تاثیر 1118100111111۵ خاسن نغرد به حیجرات اند تبل فر فوق 
العاده زیاد گردیده و یکستدار مواد پروتبنی و مایعابت ؛: حرن داحل انساج شدد که این حالت 
بنام 000611۵ باد میگردد . 


تام تغیرات فوق الذکر در ظرف جنه دقبقه صررت دبک دد . 
شرائن 11۲]6۲165 ۱ ۰ 


گر چه ساختسان نسجی شرانین نظر به فطر ار ن اسرنی مب‌سایه . ارب بمررت مسرسی چرار 
شراندن از طبقات ذیل ساخته شده است: ۱ ۱ 


- ۱۱۵ ۱۷۵۵ : - طبقه داخلی شرانین بوده که خاوی مساخنماز ن های 
دبل میباشد: ۱ 
- يك طبقه ۰0115 ۲۷۱۱00۱۱۱۵۱۱۵1 


(]- 7۵ اک0۵ : يك طبقه نازد گلایکسوپرد: تین بوده که حجرات آنده تبل 
ی آن استناد د دارد. 








ی تن یی هپت .رس و و رک 


6 - ]00060۷۵ 60001۳121 500 :- يك طب‌تسه نازك نسج ‏ 
منصم بوده که در نحعت حجرات اندوتیل قرار دارد. 
0 - ۵۱۱۱۱۱۱۵/] 6۱۵۸6116 ۱۱۱۵۱۳۰۱۱۵۱ :- يك طبفه الیان الاستيك میباشد که در 


سرحد طبقه داخلی و مترسط قرار دارد. 


2 - 111601۵ ۲162 :- طبقه مترسط شرانین برده که اساس آنرا الباف 
الاستيك و عضلات ملسا تشکیل میدهد . در فاصله بین این الباف یکمقدار نسج منضه نیز 
وجرد دارد در قسمت خارجی طبقه مترسط نیز ز بکتعداد الیاف الاستبك و جرد داشته که بنام 
۱90۵[ »ده ۱۵۱۵ یاد شده ؛ و سرحد طبقه متوسط و طبقه خا رجی ر تشکیل 


میدهد. 


3 - ۵0۷۵۱۱۱۱0۱۵۸ 1۱۸۱6۵ : - طبقه خارجی شرانین برد که ا نظر ساخنسان 
از نسج منضم که حاوی مقدار زیاد با کولاجن ماش ساخته ده استر 

الیاف کولاجن شرانین به شکل طرلانی و الباف الاستبك و ععلات ملسا آن به کل 
حلفری قرار دارند . هم چنان غشاهای الاستيك داخلی و خارجي دارای یکتعداد سوراخ ها نیز 


میباشد . 
1 - ۸۲۱6۲165 عنادهاظ :- شسرانین بزرک اند که جدار اپ از تعداد زیاد 


الیاف الاستيكن ساخته شده که مشال ان ۵ ۰ 0۵۱۳0۱ ۱۱۱۱1:۷1۵۰ ۷ تلا 


و ۱1126 میباشد . این شرائن در مقابل تقلصات بطین چب وفشار ریاد ان مقأومت مردد یعنی 


در زمان ٩۷ ٩]016‏ این شرائین توسع نمرده و در زمان 121081016 الباف الاستیاد این شرانن 


دوباره به حالت اولی بر می‌گردند ۰ 











7 - 2۳16۲168 1۱۱1660112۲ :- به استثني شرائین فوق الذکر تمام شرائین دیگر 
از نوع عضلی بوذه و در جدار اینوع شرائین مقدار زیاد عضلات ملسا وجود دارد که با تقلص 

و استرخا این عضلات جوف این شرانین خورد ویا بزرگ میگرده . این شرائین جریان خون را 
در اعضا تنظیم مینماید. 5 


تفاوت ساختمانی شرائن الاستیکی و عضلی 

1 - 1011112 10162 :- در اين طبقه چند ان تفاوت وجود ندارد صرف در 
شرائین الاستیکی در طبقه 1 ۰ 60۳۳660]1۷6 ا2ز600061 دابا تعداد الیاف الاستيك 
زیاد بوده و از 1,۵81101112 ءتاعقاء ات فرق نمی شود. 


2 02 38 در شرائین ااسیتکی این طبقه تقریباً از 50 صفحه 
الاستیکی ساخته شده که در بین صفحات مقدار کم نسج منضم و عضلاك ملمنا نیز وجود 
دارد در حالیکه در شرائین عضلي این طبقه از عضلات ملساء ساخته شده است ودر بین آن 
یکمقدار کم الیاف الاستيك نیز دیده میشود. : 
3 - 20۷61011014 11110162 :- چندان تفاوت نشان نداده صرف در شرانین 
الاستیکی در اين طبقه نسج منضم الیاف الاستيك و در شرائین عضلی الیاف کولاجن زیاد 
تر میباشد . از همین رو در شرائین الاستیکی طبقه الاستیکی خارجی به اسانی تشخیص 


نمیگردد . 


مممط۸ 


سح( 





شرائین شحم و الیاف کولاجن تراکم فوده و ضخامت آن به اثر تشکل کاماه م۲0 م۸ و 


01201165 زیاد گردیده و سبب تنگ شدن جوف شرائین میگرده . که در نتیجه آن جریان خون 
در شرائین کم و حجرات اندوتیل متضرر میشوند . ومکن به اثر 6008121010 خسون: ‏ 
1117017005 تشکل نماید و سبب بندش مکمل شرائین گردد . که به اثر این حادثه نسج که 
توسط آن تغذی میگردد حیاتیت خون را از دست داده و نکروز مینماید . و اگر این حادثه در 
شرائین 60۲005۲۷ قلب که سبب تغذی 1۲۱۷062۳011۳7 میگردد بوقوع به پیوند سبب 
109110 ۳7062۲0 بس) 04 و | مسیسشو د . هم چنان اگر همان 
0۵۵۵۵ در شرائین دماغی تشکل فاید سبب ٩۱۳016‏ , ی 0۸۲۱۹15 می‌گردد . بر 

خلاف اگر شریان به اثر 201670102 ضیعف و,توسع نماید سبب را شده که + مکن 


۱ پاره گردد و منجربه مرگ شود. 


3 - ۲۲6۲10165/:- زمانیکه قطر شرائین عضلی یة:۱)۱ میکرومتر برسد به 
ارتیرول تبدیل شده و ارتیرول های که قطر آن.از 50 میکرومترکم می‌گردد بنام ۲6۱010۵1" 
5 باد میشود .در حالیکه ارتیرول های با قطر 50-100 میکرو ومستسر بنام 
۱ 306 1226 یا 206 یاد میگر دد . ارتیرول های عضلی با قطر 
کوچك" . نداشتن 1۵02 عناعهای امصعنو وداشتن چند طبقه عضلی در طبقه متوسط 
از شرانین حقيسقي فسرق مسیگرد دد . در حالیکه فلت ال 61۱۱۱۱۱۵۱[ از نات 
6 با اوصاف ذیل فرق میشود : 
2 - قطر کم تر از 50 میکرو ومتر . 

9 - نازك بودن طبقه عضلی متوسط . 

6 - 2716۲1016 101021 دارای شعبات جانبی بنام مزه۱۵ دز بسستر 


ِ ات میباشد که هر شاخه جانبی در جدار خود چند عدد حجرات عضلی ملسا داشته 


که این عضلات سبب تشکل 06۲و 7 01 میگردد 
طبقه 2( ارتیرول از يك شبکه نازك الیاف کر ساحته شنه است. 








6 یا اورده ۱ ی 
ساختمان نسجی ورید ها مشابه ه شسرائین بر بوده و رت ه مصمناهن وفع 
۱ و ۸0۷601112 در ورید ها خصوصاً در ورید د های بزرگ قابل تشخیض میباشد ورید ها از 
شرائین تفاوت هاي ذیل را نشان میدهه :  .‏ . . ۳ ۱ 
1 - جدار ورید ها ظر به رای رای عون جرف نزکتر ممشد . ۱ 
2 در طبقه متوسط ورید مار الا رل تست حجرات 
عضلی زیاد تر میباشد . 
3 - چون جدار ورید نازك استنا دز مرگ رد مهلحه مر در خالیکه: 
شرائین به حال خود باقی مي ماند .. ۲ ۱ ۹ 
4 - در شریان طبقه متوسط و در وید طبقه 08۷۵ ضخامت زا تر درد ثِِ 
3 - طبقات ورید خصوصاً در ورید هاي کوچك غیر قابل تفریق میباشد . 5 ِ_ 
6 - در مسسییر ورید ها به استشنی وریدهای بسیار کوچاك ساختتمان های متام 
۷۵ وجود دارد که در شرائن دیده میشود. . این ساختمان ها فر برگشت دوبازه خون‌به ۱ 
قلب رول مهم را بازی مینماید ۰ که هر 3 1 ازنظر ساختمان از دو عدد عممبالن»ه. 5 
تشکیل ده که ر 05۳8 در حقیقت باه را نمع منطو حجرات ول 5 





جریان خون در ورید ها ترسط تقاص عضلات جدار آن و عضلاث اعضای مجلور تنظیم . 
ممزاوه ۷ 


کوچکترین ورید های که در آن خون نانوی ها تخلیه منگرده نامع ۷ 
باد میشود . قطر این ۱۷ 30- 20 میکرومتر بوده که از نظر ساختحنان جدار و نتول 5 
از ححرات اندوتیل 0[ لفعهط ‏ و ۸۵۷61 خاری الاف کرلاجن ساخته شده  .‏ 


عص 














۳ 


در اطر اف وینول های کوچك 06116265 نیز وجود دار د (۷۵۱۷۵۱۵۵ 1۱12۲۷صهع ام ۳ 

از طریق جدار وینول خصوصا ۷۵۳۷۱6۵ داااجق ۲ تبادله مواد بین خون و انساج ۱ 

صورت میحیرد هم چنان لفوسیت ها دیگر حجرات نز در همین ناحیه زیول خارج وب ۱ 
داخل وینول میشوند . 


5 یا عروق شعریه 
6 در نهایت به يك شبکه تیوب های نازك بناء زو ها 
تقسیم میگردد. که از طریق جدار اين 62011127۷ ها تبادله اکسیجن -#2() مایعات و 
مالیکول هاي مختلف بين خون و انساج صورت می‌گیرد . به تعقیب 2011187 ها ]005 
۵۶ 62011127۷ قمرار دار: ند . قطر اوسط يك بمداانمدی در حدود 8 میکرومتر 
از نظر ساختمان نسجی 2011127۷ از 66115 60000611۵1 مقصنصه۱ اقعهط 
(گسلایکوپروتین) ۰ 25( و يك شبکه نازك الیباف , و حجراتر شبکری ساخته شده ‏ 
اسست. در 20207 های که حجرات اندوتیل آن بصورت مکمل و و دوامدار با حجرات 
مسجاور اتصال داشته باشد بتام 62011127165 ۵0۳11۳005 ید گسر دیده کسه اینوع 
7۷ قفا زیاد 7 تر در عضلات. جلد. سح منضم , ریه » و دما عشاهده میرسد اینوع 
2011217 ها حاوی ۷65۲6۱65 011206116 بوده و بنام 60۱۱147186 ۲۳۱0۵۵ نیز 
یاد میشود. در یکتعداد «بداانجی ها حجرات اندوتیل بصورت متمادی قر ار نداشته و .در 
بین آن یکتعداد سوراخ ها وجود دارند که ایتوع 00111277 ها را بنام ۳۵۲۱۵۵۱۲۵۱60 
0۳5 یاد مینمایند . . ._._ این ۵011127۷ ها در گلرمیرول هاي کلیه» 
ذغابات امعاء غدوات اندوکراین و پانقراص بشاهده میرسد. . 


مزم وناز > در یکتعداد انساج تبادله مواد توسط یکتعداد اوعبه تغیر یافته 
صورت گرفته که ا: ز نموت ها فسرق دارد و بنام 9110150105 یاد میس کردد. 


بمسسسسس حبص __ 








۱ 


تفاوت هاي عمده 6لز50دا۹10 با مداانوه قرار ذیل میباشد: ۱ 

1 - چدار کزموبادزگ ‏ صرف از حجرات اندو تیل و يك ی 1210108 امعظ نساز ك‌ 
ساخته شده است . 

2 - دار وه زم‌وبامز5 متمادی نبوده و تبادله له موله بل خون و انساج بصورت 
مستقیم صورت میگیرد. یر 

3 - در چدار یکتعداد وزکنوز5 حجسر ات عتالاه 0 در پهلو ی حجر ات 
اندوتیل قرار دارند مانند 66115 010]]6۲ سینوزوئید های چگ 

"4 - جو ف 5ز0عاوز۹ غیر منظم میباشد : . 

5 - 91050105 زیادتر در اعضای دریافت میگردند که در أ آغبا حجرات به شکل ۱ 
5 و یا 265 قرار داشته باشند. ۱ 
6-جوف کلزمعناجز5 نظر به 2اه ها بزوگتر میباشد (در حدود 20 

مسی‌کروم تس ) ۰( در چگر , طحال . قنشر ادرینال , هایپوفیز , دما 

00۵ 1121۲0۷۷ 130116 و 000 270110)»بشاهده میرسد . 


میکانیزم کنترول جریان خون در بستر دزی 

ضرورت خون انساج در حالات مختلف متفاوت بودد ۰ بطور مشال عضلات در انتای 
تقلص نظر به حالت استرخا به خون بیشتر ضرورت دارد و یا در امعا <قجقه بعد از گرفتن غغا 
به مقدار زیاد خون به منظور جذب مواد غذائي ضرورت میباشد . 
به همین منظور 5۱001۷ 21000 قسمت اعظم انساج توسط تقلص ‏ و استرخا عضلات ملسا 
جدار شرائین عضلی و ارتیرول ها کنترول + و تنظیم میگردد . و کنترول جریان . خون در نواحی ۱ 
کوچکتر توسط 212610100515 600۷5 ۷- 2116110 ۲ رد2011 ۵( 
و 020065 ۲۳۵۲۵0۵۵۲ صورت میگیرد . 


۸۱۵6۱0۳055 ۷۵۱0۵6 0 :- در بسیاری از نواحي عضویت 


:تسب 








شیر آئین کوچك با وريدهاي کوچك بصورت مستقیم ارتباط داشته و ۷6۵5 0(" 
2260015 را بوجود میاورد .این چینل هاي ارتباطی مستقیم و یا تاب خورده میباشند. 
در جدار اين چینل های ارتباطی يك طبقه ضخیم عضلی وجود داشته که توسط 
اعصاب سمپاتيك تعصیب میگردد . از طریق این چینل ارتباطی خون از ٍ يك راه کوتاه از 
شریان داخل ورید گردیده . و مقدار بسیار کم خون از طریق بستر 620111277 عبور مینماید 
. در صورت تقلص جدار 202510710515 ۷6۳0۵۷5 ۸۲16۵۲3۵ یا 5111106 جوف این چینل 
ارتباطی مسدود گردیده و مام خون از طریق بستر 620111277 ها عبور مینماید. ۸۱۱6۲۱0 
2025000۹15 ۷605 در جلد خصوصاً نوك بینی . لب ها و گوش خارجي مشاهده 
میرسد. هم چنان این چینل ارتباطی در زیان . غده 11[7010. عقدات سمپاتيك و 
1۳6 1( 2-6( اعسنضای تناسلی نیسیز وجسود دار د . ۷6۵۱5 ۵11۵۲10 
65 25 در جلد تنظیم حسرارت عضویت را با از دیاد جسریان خسون از طریق 
بوداانومء ها در هوای گرم .و از طریق کم شدن جریان خون در هوای سرد با جلوگيري از 


5 ضیاع حرارت کنترول مینماید . در بعضی نواحی عضویت يك شکل مخصوص 2۳1۵۲۱0 


225005 5 وجود دارد . طوریکه مجرای ارتباطی 0۲ظ شکل تاب خورده 


۱ 5 مانند داشته و در جدار آن حجرات عضلی مخصوص بنام حجرات ات قرار دارند 
و توسط نسح منضم پوشیده شده . اینوع خصوصی الا5[1 بنام 2101005 یاد گسردیده و 


نترول خون درآن بم و ظریق صورت میگیرد: ‏ : ۰ 
1 در چتاز عاخ ن 4710611016 ۸ یکتعداد تبارزات انده وتیلیوم وجود دارد 
که به شکل ۷۱۵1۷ در کنترول جربان خون كمك مینماید. 
2- تقلص و61 010اطاامه مجرا 511006 که شباهت به ۱۳۹ دارند در 
مسلنود نمودن مجرا ]511۷111 کمك مینماید. 
210105 در نوك انگشتان دست و پا - لب ها و نوك زبان و جود دارد تعداد د این 
ساختمان ها در اطفال نوزاد و اشخاص مسن کم بوده .از همین جهت تنظیم , درجه حرارت 








5 در اطفال نوزاه و اشخاص مسن ناکافی میباشد. 





ریب 1000 7.2 ضخامت دارند. غشای حجره دارای در طبقه تاريك که ترسط یال طبته ۱ 
5 روشن از هم جدا میگردد میباشد. و از همین سیب به شکل يك غشای سه صفخوی معلره 

" میکردد. قسمت اعظم غشای حجره را مراد لیپید تشکیل میدهد. مواد پرو تینی و 

کاربوهایدریت نیز در ترکیب غشای حجره شامل است امروز ثابت گردیده است که منظرد سه 

صشفحوی ششای حجرات توسط نظم و ترتیب مالیکول ها: ی لیسسید خصوصا 
10( بوجود امده است و چوکات اساسی غشای حجره را تشکیل میسدهد . 
۱ هرمالیکول فوسفو لیپید دارای يك راس بزرگ بوده که در آن تسمت 00۱6مومجام 

" موقیعت دارد. . هم چنان دارای دو ذنب نازك میباشد که راس این مالیکرل را نهایت قطبی یا 
ارت 5 و ذنب را 600 ۱۱0۵20127 می نامند. ۱ 

5 نهایت قطبی در آب نحل برده و بنام 8016 امنهر یاد میکردد. ۲ ریات 
غیر قطبی در آب یر منحل بوده و بنام 206 »۲۱۷۵۳00 یاد مسب‌گردو. . نواحی 
تاريك در ۳.۷1 عبارت از رأس مالیکول فرسفو لیپید و ناحیه روشن متوسط مربرط به ذنب 
مالیکول فوسفولیپید میباشد. مواد پروتینی به شکل ساختمان های مدور غیر منظم در بین 
غشا قرار داشته و بصورت آزادانه در بین غشا حرکت میکند. اکشر کتلات پرو تینی در 


ضخامت غشاغرس گردیده که یا بطرف داخل « و یا بطرف خارج تبارز مینماید که از 


خارجی آنر ! بنام ۱ 0/۹ وتبسارز داخلی انرا بنام 
۱ ۳۳۲۵ 1۳۳6۳ یاد مینماید. ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ _‌_ 
هم چنان بعضی کتلات پرو وتینی در تام ضخامت غشای حجره قرار داسته و به شر دو 


ِكِِ طرف غشای حجره تبارز نموده و بنام ۲70160 6 ۲۵۱115 یاد میگردد. 


5 1 " این مواد پرونینی 0 وظایف ذیل را اجام سب هل .. 
1 تشکل پروتین ساختمانی که اساس غشای حجر, را تشکیل میدهد 


و 2 -بعضی پروتین ها در انتقال مواد مانند يك پمپ عمل مینماید. ۱ 


۱ 3- بسضی پروتین ها طوری منظم گردیده اند که به شکل یلك چینل در انتقال مراد 
کمك میکن ۱ ۰ تث_ِ_ِ تک 
4 -بعضی روت ها به شکل اخذه ها در متسابل یکسعتا هررمسون ها و 


ف 








۲عامصنطاوه تقالنمویه ۲6 و اهصصجط م27 هب1۵۴0 
زمانیکه 2716۳1016 لممن16 ب نهاااجه ها تقسیم گردید . در شروع هر . 


62011127۷ توسط چند عدد خسجرات عضلی ملستا احاطه گردیده و ۱۹| 


یرال را میساره . که جریان خون از طریق بستر 6۵011127۷ توسط هسن 
۹۲ کنترول میگر دد . 

در یکتعداد حالات در بین 2716۳1016 167۵1 و ۷۵۳۷۱6 یکتعداد چینل های 
ارتباطی مستقیم که ساختمان آن مشابه به 4 بوده وجسود دارد.کسه بنام 
اهصصقطه عم طعنا۵۲۵ظ 1 یاد مسیگردد . و در مسراقع که 6۵0111۵17 2۲6 
۲ شعریه ها در حالت تقلص باشد خون از طریق این چینل کوتاه از اریترول به 
وینول عبور مینماید . 


۲ عیه و اعصاب ۱/۵ ۳1000 

جدار اوعیه کوچك توسط خون که در جوف ان جریان دارد تغذی میگرده ۱ اما اوعیه 
بزرگ و متوسط در طبقه 20۷6111112 خسود یکتعداداوعبه مغذی دارند که بنتتام 
0 2 يا د کسردیبده , ایین اوعیسه سبب تغدی طهته ادو انتسسیاو 
قسمت خارجی طبقه متوسط میگردد . اوعیه لفاوي هم در طبقه ادوانتسیا مرقعیت دارند 

تعصیب اوعبه دموی توسط سستم ۸۱۵۱۵8۱۲ (سمپاتيك)اصورت می‌گیرد . که 
اکثر الیاف آن بدون میالین و ۷۵50۲00/0۲ بوده و سبب تعصیب عضلات ملسا جدار اوعیه 
میگردد تنبیه اين اعصاب در یکتعداد شرانین سبب ۷506011517161108 و در یکتسعداد 
شرائین سبب ۷25001121101 میگردد. ۱ ۱ 


۱ 001۲]21 
در حالت عادی يك شریان به 600111217 های شریانی و بعدا به سسته وربدی تبدیل 











به شریان تبدیل میگردد مشلاً در گلومیرول های کلیه ؛ و یا يك ورید بزرگ بطور مشال 


۷۰۱ 00021 در چگر به ت21 هاي وریدی تقسیم گردیده و دوباده توسسط يك 
" ورید دیکر ‏ تسموید میکردد که اینوع سستم در هستولوژی بنام 5۷5161۳ 00۲1۵1 یناد 


116276 7۳6 
قسس 


"عضو بو کر مور "هارمهب 0ب بوده که تقره یبا 275 گرام وزن داشته و 


۱ ۱ ۱ از نظر اناتومی داراي چار جوف میباشد که دو عدد آن ناه ر دوعدد آن ۷۹5 
" است . «دانتاة ]20 با ۷6۳616 طع ۳ از طریق ۱۷6 1۳005۵ ر و ]1,61 
ث" 1 سا باع[۷60۳[6 6۶۱ 1 از طریق ۷۵۱۷6 1 ارتباط دارند . 


قلب از نظر ساختمن هسجی از سه طبقه فیلساخته ده است: 


1 ی 30 - طبقه داخلی 1 قلب , بوده و و انا 2 اوعیه 


تطیقمینماید. این طبقه از نظر ساختمان از عناصر ذیل ساخته شده است : 


2 - صیاناه‌طا00ج. 
۳ 006 حاناو :- از یلی شبکه نازك نسح منضم ساخته شده است . 
#۹ - 6000627010۳0 حانا : - پل ک طبقه نسبعاً ضخیم سح » منضم میباشد. 


2 - همه و9 - طبقهمتوسط قلب برده که ضخیه ترین قسمت جدار : قلب 
میباشد و ضخامت اصلي آن را ۲0۱66016 627026 تشکیل میدهد . ۱ 
الیاف عضلی آذین يك هورمون را نام ۸6 ۷۲6۱۵6 ۱/21۲1 افراز مینماید که 
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۱ ۱ اوه اماام که ممومین وی 
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وی ۷۵۵۵ 00۲۱۵۲یب۹ 


000 اما 


۸۵۱۰۱۰۰۶6 ۰۵ 





مج اج:۱۲موند 


۳۰ ان ماوص6 


۱ ۱ ۰ 
من‌موج! ۵۲0و مصوته مالید او 








ايين هورم‌ون افراغ آب , سسودیم و پتسساشسيم را زیاد نموده . و افرازات ۱-2۵ 
و2100561016 را نهی موده و سبب تنفیص فشار خون می‌گردد . ۱ 


0۱0 (۲0 :- ورقه حشوی 06۲1621011110 بوده که از نظر ساختمان از 
"نسج منضم که توسط يك طبقه حجرات هموار بنام 1116501116111110 فرش گردیده ساخته شده 
در محل اتصال اذینات و بطینات : و اطراف اوعیه بزرگ قلب حلقه هاي نسج ستراکه 
لیفی وجود دارد هم چنان در جداربین لبطيني نیز نسج منضم متراکم لیفی مشابه حلفه ها 
وجود داشته , که این ساختمان هاي لیفی مجموعاً سبب تشکل ۲ ۱۶ 0۲ ٩۳6۱6۱۵۴‏ .. 
گردیده و بلای آن عضلات قلبي ارتکاز مینماید. 
سستم انتقالی قلب یا ۳16871 0 5۷561۳ 2( از الیاف عضلی قلبی 
مخصوص ساخته شده که الیاف 6( این سستم در حقبقت حقیقت زنجیر های حجروی عضلی 
اند که توسط 06 با هم ارتباط دارند و بدون ۳ اه ال میباشد . 
. این حجرات یا الباف عضلی مخصوص قطر بزرگتر و طول کمتر نظر به الیاف عضلی . 
وصفی:قلب ذارند ».هم آچنان تعداد متیوفبریل این حجرات عضلی کم و موقعیت محیطی 
داشته وتقدرت انتقالی آن ژیاد ترو"قابلیت تقلص آن کم میباشد . سستم انتقالی قلب از 
۵006۰ لها فصو 8۵ . ۰8۵06 ۰۱۷۵۵۵۲ ۸۱۲۱۵0 ( ۰ ۸۰۷) 
۰ ۳16 0۶ ۳۱016 ,ص02 2816ن0ا9 نش 9۱۳2160 ۱۵ 1 و 
.110616 0۷0۲10[6 ساخته شده است .. ۱ ۱ 
۱ در این سسستم انتتالی قلبٍ دو نوع حجرات ععضلی وجوذ دارد یکی ی 
۰ که تحجرات مدور و نا چند ضلعي دارای هسته واحد بوده که در 9۸۳۷ و [ ۸۸۱۷ 
. .قرار دارند و دیگر ۷۵6۱۱6 ۲۲۵۳6(]0021 که ین حجراتت در عقدات و قسمت باقی ۱ 
یانده + سستم انتقالی قلب بشاهده میرسد . 





اون تا 


#راووز۳" وزهطرهن ] 20 مورا 

] ,۷ ۱۳0۱۵165 - 1 

زمانیکه خون دورانی به 620111217 ها برسند در آنجا از برها زمرت ها خارح و 
۱ داخل مایع نسجی میگردد ءو مواد مورد ضرورت را به انساج میرساند . بعد؛ -حمتدار زیاد 
از اين مایع دوباره توسط سسیتم وریدی اخذ گردیده اما یکمقدار اضافی این مایع که توسط 
۱ مسستتم وریدی اخذ فیگردد توسط يك سسستم مخصوص بنام 1۷۱۱۱۵۱۱۸۱۱۱05 یس 
7 ۵6 1211۱01120106 جذب میشود . این مواد اضافی عبارت از ۷۱۲۱0 بوده که 
ابتسداء توسط 6011127165 1۷۱۱0۳۵116 گرفته شده , بعداً این 600111211 هاب هه 
یکجا شده اوعیه بزرگتر را بنام ۷655615 1100112116 ساخته و بالاخره اين اوعیه لفاوی 
با هم یکجا گردیده 006۲ ۲0۲2616 و 061 1,۷۱۱۳۵۳۵16 3121۱1 را تشکیل داده که 
لف این قنات ها در ۷۵۲0 ٩۱0612۷1217‏ ]2 تخلیه میکر و . در مسیراوعیه مفاري 
ساختمان های کوچك لوبیا مانند انساج لفاوی بنام 0065 1۷۱۱۵ وجود دارد . که اکشرا 
به شکل گرويي قرار داشته ‏ و تم دعب لفاوی قبل از اینکه بل سم دمبدي گردد ار 
این عقدات لفاوی میگنرند .(به استسثنی لف غده 0 که داخل 
06۱ 20726016[ میگردد ). در عقدات لفاوي. لف از ز باكتري ‏ ها و یکتعداد ذرات تصفبه 





شده و لفوسیت ها با آن علاوه میگردد . 


لف از نظر ترکیب مشاب پلاسمابوده: پوت اي لف مشابه لاسما است اما مقدار 





و 


ها نیز علا ۰ گرد دد . هم چنان مالیکرا ل‌ اي بزر گ شحم م ی زاره که از جدار 


شحمی تعداه ان ی هي شحمي فوق ماد ده ید یکره . 


آ 3 - وهزهاانویت ۱ :- ساختمان مشابه مه‌زبداازجی ما9 
داشته اما قابلیت نفوذیه آن فوق العاده زیاد صیباشد . از ینرو در ساختمان ان حجرات 
اندوتیل و يك 110112 ۵521 غیر تکامل یافته دیده میشود. 

یعنی 06۲101165 و نسج ممنضم نازك اطراف 22 وجود ندارد. و حتی در 
بععضی قمسمت ها 8 ۲2521 نیسز دیده ني شود . از جمدار 1./۲3۱0۱۱۵/۱6 


02011127۷ مالیکول های بزرگتر از قبیل مواد شحمي : باكتري ها و غیره مواد به آسانی 


داخل لف گسردیده زیرا کسه در فساصله بین حسجسرات اندوتیل آن فساصله ها وجود دارند . 
1 های لفاوي در اکشر نواحی عضویت به استشني 60۲1168, مسسوی, ناخن: 
۱ ۱ ۸ ۲ 


۱ ۱۷5 6 مخ عظم و نسج عصبی وجود دارند. 


0 - ۷65۵15 ۱۷۱۳۸۵۳۰۵۵۱ 1 - ساختمان نسجی 61 1120۲:616 و 
دیگر اوعیه لفاوی بزرگ مشابه وریدهسا میسساشد . و هسر سه طسق ۱16013:10111] 
م20۷۵ در اوعیه لفاوی بزرگ وجود دارند. در اکثر اوعیه لفاوی الیاف عضلی به 
شکل حلقوی و در 0۷61 20726016] به شکل طرلانی دیده میشود . در ارعیه لفاوی مانند 
وریدها 5 هم وجود دارند که تعداد شان نظر به ورید ها. زیاد تر میباشد . ۱ 

التاب حاد اوعیه لفاوی بنام انعم ۱ یاد گردیدد که این حادز ثه زیاد تر در 
جلد بمشاهده رسیده و به شکل خطوط سرخ درد ناك تظاهر مینماید. 








۱ ها عمل مینماید. 5 
5 - یکنعدد بروتین ها به شکل انزایمعمل میکند 5 
علاوه از فرسفو لیپید و مواد پر پروتینی» کاوبرهادریت نیز در سطح غشای حجره قرار 5 
دارد . کاربوهایدریت ها با با مواد پروتینی (۳۳۵۱۵(06 ماع و یا با | مواد لیپید ‏ 
(جزوذا معرآع) چسپیده میباشد. مد ۱ 
طبقه کاربوهایدریت در سم < خارجی غشای حجرو وی خوب ازکشساف رده است که پنامز 
۵ 661۱ ما *621۷ 20 یاد مبگرده و از گلایکوپروتین ساخته شده است. غشای ‏ 
جحجردو دیگر نغشاهای داخل سایتوپاازم در مقایل آب و اکسیچنر نوت اعد قابل نفرد 
وظایف غشای حجره قرار ذیل ماد ۱ 
1 - سیب محافظه شکل حجره میگردد. 
2 - د. _ انتقال مواد "به داخل ؛ و خارج حجره اجرا؛ وظیفه مینماید. 
3 به شکل يك سطح حسی خصرصا در حجرات عصبی « و مضلی عملمیکند مثلا 
حجرات عصبی ؛ و عضلی دارای يك ی 2۵۱2۴12۵110۳ خاص میباشد یعنی سطح خارجی ‏ 
عن دارای چارج مثبت و و سطح داخل غشا دارای جرج مفی میبشد که در صورت تن اب 
حجرات با ج ها تغیر نموده و حادثه 9 رخ میدهد . 
4 سفع فشای ججی بل اشنه هافر در سقابل هون ها و انزایم ها ! عمل ۱ 
۱ 5- پروتبن غشای حجره در ر مماعاعاو ماه : التصاق حجرات رو مهم دارد 
انتقال یکتعداد مالیکول های کوچك از طریق 0۳۵11161 00551۷6 پروتین های ی ۲۳۵15" 
۵ ۳۵( صورت گرفته, در حال که انحقال مالیکول های بزرگ ترسط عسلیه 1200 
0۱۳ 9 ۳۱9 دنومابرمعنطق) 1 و > 0 صورت میگیر . 





او 


2 - و6اووز]" 0 تا( 

کتلات اساسي نسج لفاوی شامل 20065 ۵ | :5۳16611 و ۵ بوده اما 
علاوه از این ساختمان ها یکتعداد کتلات کوجك انساج لفاوی در ماس با غشای مخاطی 
سستم تنفسی ۰ هضمی و بولی تناسلی نیز مشاهده میرسند که بنام ۱۷۲۸/۲ یا ۷/۵08 
55و" >[ ۵( یاد میگرد دند . ۱ ۰ 


005 ۱ ۱ ۱ 
عقدات لفاوی شکل لوبیا مانند داشته شته یعنی دارای يك وجه محدب و و يك وجه مقعر. 
میباشد. اين ساختمان ها در مسیر اوعیه بلفاوی قرار دارند . که از سطح محدب آن اوعیه " 
لفاوي داخل عقده گردیده و از قسمت مقعر آن که در آن سره یا هلا 11 عقده نیز قرار دارد. 
خارج میشود . سرد عقده لفاوی مجل.دخول و خروح اوعیه دموی عقده نیز میباشد . 5 
از ز نظر ساختمان هر عقده لقاوي از يك چوکات استنادی نسج منضم و يك تعداد تِ 
لفوسیت ها و حجرات دیگری که در بین این چوکات استنادي قرار دارند. . ساخته شده است . ٍ 


در مقطع هر عقدد لفاوی از دو قسمت ساخته شده یت ود وب که 
يك ناحیه متراکه « و تاريك بوده و از تعداد زیاد لفوسیت ها ساخته شده دیگر قسمت مخي یا 


۵ بوده که يك ناجیه نسیتاً روشن بوده و از تعداد کم لنوسیت ها بوجود امده است, ‏ 5 


لفوسیت ها در قسمت به شکل 0۹۵ ۱۵( | و در فسسمتامع ۵ 
شکل 00۳05 را میباشند. 


[ - نسج استنادی عقده لفاوی 

هر عقده لفاوي خارجاً توسط يك کیسول نسج منضه پوشیده شده که در ن آن مقداز 
زیاد الیباف کولاجن و و یکمقدا ر الیاف الاستيك , ر حجرات عضلی ملسا نیز وجود دارد . از 
کپسول یکتعناد حجابات یا 2 مشا ء گرفته و عقّده را به 101010104 تقسسیم 
ممینماید . قسمت باة ی ماه نسعاستادی رابت که دزد لسن شیکوی : ۳ 














شبکوی تشکیل میدهد. 


2 حجرات عقدات لفاوی ‏ 


3 - 1:۲۱۲۱۵۲۱۵۵۲)66 : - لفوسیت ها از طریق خون داخل عقده لا لفاوي گردیده و هر 
دو نوع لفوسیت هاي 3 و و 1" در عقده لفاوري وجود دارند , اما لفوسیت های که سبب تشکل 


" فولیکول های لفا؛ وی میگردد اکثراٌ لفوسیت هاي 2 بوده که در 022۳۰ 0۳101021 ایین 


۱ فولیکول های لفاوي , لفوسیت های خام یا 1۲۱۵/۱002 ها قرار دارند . که به اثر 


تنبیه انتی جن این لفوسیت ها بزرگ و زیاد گردیده و سیب تشکل یکتعداد زیاد 0 
005 میشود . که اين ن لفوسیت ها در اطراف وت 0۳1021 يك ساحه 


تاريك و متراکم را بوجود میاورند 


اکثر اين لفوسیت های 1 بسه واامی ۳۱3292 تکایز فوده که این حجرات اساس ‏ 
5 ۱۵0۱110۲۳۷ را تشکیل ه میدهد » زیر که از اين قسمت انتی بادي از زادء شده به 
اسانی داخل ۵ ۱۷۲۴۱0۵۳۱۵۲۱۶ ۳۳( و از آنجا داخل دوران خون میگردد ۱ 

بسیج لفاوي منتسشر که در بین فولیکول های شفاوي عساسده لفاوي قرار دارد بنام 
سا 060۵6۳061 ۳۷۵5 ]" باد گسسردیده که از - [" 
دما مورا ساخته شده , علاوتأً در 20۳05 ارنداابال ۵6« بر علاوه لفو سیت هاي 13 


لفرسیت های [ نیز وجود دارند . لفوسیت های 7" از طریق خون داغل عقده لفاوی شده و 


بعد از چند ساعت از طریق ۷6۵5615 ق۱۳۳۹ هه از عسقده لفاوي خارج 


میگ دد . زمانیکه اين لقوسیت های 1 توسط انتی جن تنبسیسه گرده به تعداد زیاد 
۲-5 ۸۱۷۵۱۵0 تبدیل شده که این ۲-5" فعال شده و و حساس توسط انتی : جن از 


۱ ریق خن به ناج مختلف مرس 


]- علاره از مفوسیت و پلاماسل یکتعداد حجرات دیگر نیز در عقده لفاری وجود دارند که 


قرار ذبل میباشند . 





ای ی 


۳ پیچه ‏ قوب وس 


ِ‌ - واعواا۳0و) :- که قبلاً به نام حجرات ثبکری یاد میکردید . 

ب‌ٍ_ 0۱۱9۹۵۹ 0۱19۳0( :- این حسجرات زیاد تر در دناتآه های عسقده لفاوي و 
اطسراف ۰60176 امصتصهع قرار دار ند .هم چنان در قسمت مخ عقدد نیز یکتعداد 
مکروفاژها وجود دارند . مکروفاژ ها با بلع مودن انتي جن و معرفی انتي جن به لفرسیت ها 
يبك رول مهم در 15650015 1۳9۳۳06 داشستسه و از همین رو بنام ا 
115 2006550127 یاد میگردند. ث_ِ 

۱ - لاو از حجرات ندنل ارعیه دمری و حجرات انوس وتیل ۵10008 های عقده لفاوی " 
8 ها و حجرات عضلي ملسا نیز در اطراف اوعیه دمری شا هده میرسد . ۱ 


دوران لف در عفده لفاوی 
اوعیه لفاوي از قسمت محدب عقده لفاوي داخل ۹ ۱۵۱۵۲ طلاد گردیده: 


بعد از آن به لزان ۱۵00( رسیده و به تعقیب آن دا۱۱۱٩‏ ۱۱۱۵۵۱۵۱۱۵۲۷ ها با هم 
یکجا گر دیده و ۷۵۵5 ۵۱مده ۱ 1 را میساز د و ار قسمت مقعر عقده 


۱ لفاوی خارج میگرده . جدار نمام این 511005 ها توسط حجرات اندوتیل فرش گردیده است 


طف ار ز طرق جدار اين 511015 ها خارج شده و به ماس مکروفاژ های که در عقده وجود دارند 


میاید.. و قام باکتری ها و مراد تشه رسط اي مکراژ ها از یف فلت مبکرد . هم چنان 


لفرسیت های که از طریق دو وران خون داخل عقده فا وي گردیده . داخل این داد ها شده 5 
و به لف علاوه میگردند. 


9۱۱00۹ 5٩ «امون‎ 0] 11۱۴۵۳۴ 5 


شرانین از طریق سره باء 911115 داخل عفد طفاء وي شده این شراتین مح و قشر عقّده را 


۱ عسبور رده و به ارتیسرول و 68011121۷ ها تقسیم میکگردند ؛ بعتاً این خون داخل ۹۱ ۱ 


۲۵۵ 6۵211121 شسده کسه این وین ها بر خسلاف دیکر نواحی عسعسویت ترسط 


یانآهط)00جع امم‌زمطیه فرش گریده است این اندوتیلیوم عبور لفوسیت ها را از خرن 





دت ۱ سس ۳ ۱ ِ_ ۱ 
۰بسسسس۳۳۳ 


به عقده لفاوی اجازه میدهد . این حجرات اندوتیل حاوی اخذه ها بوده و تماس با اين اخذه ها - 
عبور لفوسیت ها را از جدار اوعیه آسان میسازد. . . كث_ِ 


ور 


وظایف عقدات لفاوی 
1 - محل تولید لفوسیت ها بوده يعني هر دو نوع لفوسیت های 83 و[ در اینجا به 
1 ثر تکثر لفوسیت های قبلی تولید گردیده و از طریق جریان لف داخل دوران خون میگردند. 
2- بهاه ثر 6110515 011280 مکروفاژ ها باکتري ها و دیگر ذرات از لف دور . ۱ 
میگردد . ۱ 
3 -پلازماسل که شکل تکامل یافته لفوسیت 13 میباشد با تلد انتييادي از 
طریق 111110111011 1 1101000121 و ۳ از طریق 1۳۷۲۱۵۱۵۲۷۵ 1 دابا 
در مقابل انتی جن عمل مینماید . ۱ 
۱ التهاب عقده لفاوی بنام 2060115 اوه یاد گردیده و این التهاب در هر قسمت 
بدن سبب بزرگ شدن عقدات لفاوی همان ناحیه میگردد. حجرات کانسری هم [ز محل ابتداني . 
خرنش از طریق اوعیهلفاويبه دیگر نواحی بدن انتشار مینماید و این حادثه هم سیب بزرگ ۱ 
شدن عقدات لفاوی ناحیوی میگردد . 


مست۳۳ 


0 26 1 ثِّ 79 
طحال از جمله بزرگترین اعضای لفاوی عضویت میباشد . به استثنی سره طحال سطح 
خارجی طحال توسط يك طبقه مصلي بنام 0 پوشیده شده است . در عت 
یتران کیسول طحال قرار دارد که از آن یکتعداد حجابات به شکل 1۳2060۷0126 منشا" 
۳ داخل 2276116117706 طحال میگردد . و در داخل پرانشیم به يك شبکه نازك 
لیاف شبکوی که در بین يك مترکس بدون شکل غرس گردیده است تقسیم میشود کپسو و 
ترابيكولاي طحال از نسج منضم لیفی ساخته شده . در اين نسج منضم تعداد زناد الیاف 
الاسيتك , ؛ و هم چنان در يك تعداد حیوانات در ترکیب کپسول الیاف عضلی ملسا نیزدیده 5 
میشود اما در انسان ها تا هنوز موجودیت این الیاف عضلی تثبیت شده است . 











در بین شبکه الیاف شبکوی حجرات مکروفاژ . فیروبلاست ها ( حجرات شیکری ۱ ۱ 
" لفوسیت ها آوعیه دموی و حجرات خون بشاهده میرسد. 


دوران خون طحال 
زماینکه شریان طحالی به الط یا سره طحال پرسد . به پنج شاخه تقسیم میگردد . 
۳ بعداً هر شاخه به چندین شعیه دیگر تة تقسیم تقسیم شده که در بین ترابیکولا سیر مینماید . بعد از ان 
به شکل ارتیرول از ترابیکولا خارج گردیده و توسط يك پوش متراکم لفرسیت ها احاطه 
- میگردد . لفوسیت های اطراف ارتیرول تا ۷۷1۷16 طحال را تشکیل میدهد به تعقیب 
آن اریترولبه چند شاخه مستقیم تقسیم گردیده و بنام 06016111 یاد میشود . هر شاخه 
0111 در مسیر خود مناطق ضخیم را بنام 611105010 نشان میدهد که هر 11۱0 
0 در نهایت يك سأختمان 2 مانند را ساخته و بالاخره خون در یکتعداد خالیکا 
ها تخلیه میگردد . که سطح این خالیگاه ها توسط حجرات شبکوی فرش گردیده است وبه 
قاس مستقیم لفوسیت ها قرار دارد. . دوران خون در 0 60 «وران بساز با 0060 
0 و در پولب سفید و ترابیکولا دوران بسته یا 01۳0۷121100 610560 میباشد 
. خون از خالیگاه های پولپ سرخ با 511115010 های وسیع ارتباط داشته که این ثِ«« 
0 ها در ورید ها ترابیکولا تخلیه میشوند سطع 0 های طحال توسط يك طبقّه ‏ 


حجرات اندوتیل تغیریافته فرش گردیده است ۱ 


حح م]27۱۲0 0۷00 سس 27 تن ۱۱ سس رین زاره 
جح 2170111 سح 0زن:وزان سس 0011 جح . 
۷۵3 2۵ 2 تملنم1:206 جح 5 جح 


٩۵۱۵0۱6 5 
244 سس‎ 








۱ _ واه ۷6 9 7 

5 پولپ سفید طحال از لفوسیت هاي که يك ارتیرول را احاطه نموده است ساخته شده . 
پولپ سفید شکل 60:05 یا حبول داشته , و در مقطع ؛ به شکل دايروي معلوم میگردد . اینوم 
ساختمان هاي مشابه به نودول های لفاوي را بنام 000165 1۸0طع10211 یاد - 
لفوسیت های این نودول از نوع 165 2-17101011061 بوده و با داشتن ارتیرول از دیگر نودول 
هاي لفاوی با اسانی تفریق میگردد . علاوتا یکتعداد زیاد لفرسیت های نیز در طحال 


وجود دارد . ۱ 


4 


22 قالا0 ۵۵ ۲۵۵ 

ساختمان مشابه اسفنح داشته که خالیگاه های آن توسط حجرات شبکری فرش گردیده 
است. در فاصله بین خالیگاد ها لفوسیت های ظ۳ و1 . مکروفاژ ها . حجرا؛ ت خرن خصرصاً 
ارتیروسیت ها را ر دارند . این عجرات به شکل 60105 یا حبول تنظیم گردیده اند و بنام 
٩۳۵10۱۱16 60708 ۲ ۲‏ یاد میشوند . در فاصله بین پولپ سرخ و پولپ سفید يك 
منطقه انتقالی بنام 72006 101 قرار دارد که حاوی تعداد زیاد 51060105 بوده و 
محل انتی جن های آورده شده توسط خون د, ورانی میباشد . در این محل انتی جن ها به تماس 
لفرسیت ها آمده : محل عکس العمل معفیتی در مقابلانتی چن میباد. 5 


اوعیه لفاوی طحال 


در سابق چنین تصور میگردید که اوعبه لفاه وی طحال صرف در کپسول و ایک 
قرار دارد اما تحقیقات جدید نشان میدهد که در تمام طحال اوعبه لناوء ی وجود داشته و 


فوسیت هاي که در طحال ولد میکرد از طریق اوعیه فا داخل جریان خون میگردد. 


وظایف طحال ‏ 5 
سس مت ۱ 














.۰ 1- مانند دیگر اعضای لفاوي طحال نیز محل تکثر لفوسیت های 39 و[ بسوده و از 
۱ همين جهت يك رول مهم در عکس العمل معافیتی بدن دارد . طحال یگانه محل است که به 
مقابل انتی جن هاي خون دورانی 1095 0 را شروع مینماید . 


2- در طحال تعداد زیاد مکروفاژهای و و- 126( 02 21000 وجود 


دارد که وظیفه اساسی این مکروفاةها از بین بردن اریتروسیت هاي است که وقت شان پوره ‏ 
شده باشد . علاوتاً لوکوسیت های تخریب شده و باكتري ها نیز توسط این مکروفاژ ها از بین 
میرود که دلیل آن 00( 089 جریان خون طحال میباشد .. . 
3- در زمان جنيني طحال محل تولید تمام انواع حجرات خون بوده در حالیک عد از تولد این 
وظیفه منحصر به تولید لفوسیت ها باقی مي ماند . 

4 - نسبت ساختمان اسفنجی مانند مقدار زیاد خون در طحال ذخیره میکردد . بزرگک 
۱ شدن طحال بنام رن یاد گردیده که در واقعات از دیاد تخریب اریتروسیت ها 
۱ مانند ملاریا . 16101661012 , ازدیاد عملیه 012806۱0515 توسط مکرو فاژ ها در 
۱ واقعات مکرر انتنی در مجموع سبب بزرگ شدن طحال یا 008۵و میگردد . 


یروط ۳ ۳1۳ 
این عضو لفا؛ وی در زمان تولد 13 10 گرا وزن داشته و لسغ نب 10 
40 - گرام رسیده و بعد ازآن بتدریج ا7 تروفی نموده و جای آنراگنسج شحبی میگیرد. اما 
مولفین عقیده دارند که تیموس تا اخرحیات در تولید 11۷1110110601۷]65-] سهم میگیرد. 
تیموس دا رای دو 6 راست و چپ بوده که توسط يك نسج منضم لیفی با هم وصل 
میگردد . هر لوب تیموس توسط يك کپسول نسج منضم پوشیده شده که از اين کپسول 
یکتعداد حجابات منشا گرفته و هر 1.006 را به تعداد زیاد 1.00016 تقسیم مینساید. هر 
لوبول در حسدود 21013 قطر داشته و دارای دو قسمت میباشد . یکی قسمت محیطی با ۱ 
0۳0 ويك قسمت مرکزی یا 2 ,تیسوس غنی از اوعیه دموي بوده اما اوعب ۱ 
لفاوی ات ال نداشته بلکه یکتعداد اوعیه لفاوی اهته۱1ع دارد . ۱ 








1 ۲ ولامن .. ۱ 
1- ۲0۵۱)۱6۱۱06)۵6 با عااع) اهنا۳0160 :- این حجرات از اندودره منشا گرفته 
و جکن یکتعداد آن از اکتودرم نیز منشا بگیرند »این حجرات سطح داخلی کپسول . سطح 
حجابات. و سطع اوعیه دموی را مي پرشاند . این حجرات در قسمت عمیقه لربول قرار 
داشته و توسط استطالات خویش با حجراات لوبول های دیگر تییصوس يك شبکه را بوجرد 
مسیاورد. اين شبکه بر خلاف عقدات لفاوی و طحال حجروی بوده و از الیاف شبکری و 
فیروبلاست ها ساخته نه شده و خاصیت 0۳2200 ندارد . چرن این حجرات سطح داخلی 
کپسول . سطح حجابات و سطح اوعیه دموی را می پرشاند یناا يك مانعه را بناه 51000 
1-۲ ۱۷۱ بوجود ] ورده که این مانعه مانع ماس لفوسیت هاي تیسوس با انتی 
جن های خون میگردد . این حجرات سیب تفریق پذیری و تکثر 1-615 گردیده : و پنج تیپ 
آن وجود دارند : ۱ ۱ 

تیپ [ آن سطع داخلي کیس ول . حجابات و اوعیه را مي پوشاند . تیپ 1] و111 آن در 
قسمت خارجی و داخلی قرار دارند . تیپ 1۷ آن در مخ و قشر لرپرل وجرد داشته 
و تیپ ۷ آن در اطراف ۳1295211 0۴ 60۳0۷۵۹0165 قرار دارند ۰ 6011101106116 هاي 
قشری را بنام 66115 ۲۱0۲56 0۲۳5 ] نیز یاد مینمایند . 

اينها سیب تخریب لفوسیت های میگردند که در مقابل انتی جن خود عمل مينماي 


۱ ۰ 
2 - 1۷100۷665[ یبا ۳۵۵ ۳ ۵6 ۱ [:- در داخل شبکه 
5 قشر هر 100116 تیمرس یکتعراد زیاد لفرسیت ها و جو د دارند و این 
لفوسیت ها یست که بعد از تشکل توسط 66114 ٩۱010‏ در مغز استخوان به اینجا منتقل 
گردیده است . اینها در قشر لوبول تکتر نفوده و ثفوسیت های کوچك را بوجرد میاورند . 
فولیکول هالي لفاوی درتیموس نورمال وجود ندارد . 
در قسمت مخ لوبول تیسوس نیز یکتعداد لفوشیت ها وجرد دارد. اما نظر به فشر 
کمتر متراکم هستند . بعد از تکثر و تفرین پذیری ثفوسیت های قشر و مخ تسموس از علرین 


اوعیه دمری و با اد عیه تفاوی تیموس را | تراد مب‌گربند 


۱ سار «کسص ِ 
ات << ۱ 














3 - 1۷1320۳0011282656:- بر عسسلاوه دعاره‌نامطانی و6 1۱۱06۷ 
یکتعداد مکروفاژهای 5۷516۲0 6 ۳۷01646 20116 نیز در تیسنرس :جود 
دارند . این حجرات در نحت کپسول . در سرحد قشره مخ و در قسمت مح نیینزین قرار دار نذ 

۰ مکره وفاژ های تحت کپسول خاصیت فوق العاده 0114820601۷116 داشته در حالنکد مکرء نی" 


های قسمت عمیقه از جمله 65 60 میباشند . 


ااده۲۵ 0۲ وماهکناممع ۳ 
ساختمان های کرچك مدور اند که در قسسمست مخ رم فرام دامسیتت 5 هر 


006 يك قسمت مرکزی داشته که ترسط حجرات اپیتل ساخته ند ر ععررحی به 


استحاله یا 10861101011011 شده اند . در اطراف ابن قسمت مرکزی تکعناد صتحت 
متحدالرکز توس 69] 0011061100 بوجود امدد آنذ . قسست مرکزی این ۱۳۱۷۱۹۵ ۲ هه 


چنان دارای مکروفاز های استحالوی نیز میباشد . وظیفه اين 0۷0۵1۵5 هنوز معنره 


یا 


وظایف اهر ۱ 
1- وظیفه مهم تییموس داجزموو دور میباشد . ابتدا شفرسیت ها در مغز 
استخران ترسط 1 ۹10-1 ساخته شده و بعباً به تیمرس منتقل میکردد . و د. ابنبی بعذ 


ار تکثر و 1122101011011 به لفوسیت های کوچك تبدیل میکردد . انعده مفرسیت هايی که 
در مقایل انتی جن خود [پروتین هیا ء ی بدن ‌ عمل مینساید ۴ ۹ رز بل میر: ند ۳ رز من زر )را 
فیص: لفوسیت هاء ی ساخته شده در تیموس در ظرف سه یا جار روز از بن رفشه . و فسست 


باقي مانده مفرسیت ها که صرف در مقابل پرو ین هاء ی خارجی خسل متتاید داحر وی آ- چ ‏ 


من یی 


میگردند و در حشیعت همان 0 ۲-۵۵ های اند .که عسا به اعضنت- ی 3 دشر مشاء ی أ- 


قبیل عقده طفاوی و طحال انتقال مي يابند و در انا سیب کر تا ۱۱۱۱ مر 
دیگر میگردند. شفرسیت های که در تیسسرسن باتی نت اد د سس سم ردنت 1 ۹۳۳ 


7۴ 
سرت 











تعنصهط مه 1۳ به قاس انتی جن خارجی نه آمده و به لفوسیت فای بزرگ و پلاسماسل 
تبدیل فیگردد ۱ ۱ ۱ ۱ کِ 
۱ 2 - 601111611001۷165 های تیموس سبب تولید یکتعداد هورمون ها گردیده که رول 
مسهم در 0016515 ۵0 ۹( اعضای لفاوی محیطی دارند و خصوصاً این رول در اوایل 
حیات فوق العاده اهمیت دارد . این هورمون ها قرار ذیل اند:  .‏ 
2 - 111111111110 :- سیب بلند بردن وظایف انواع مختلف لفوسیت های ] میگردد. 
0 - 0016111 1۷/۲00 1:- سبب تحريك ترلید وا -7 0۷۱۵۱016 میشرد . 
۵ - [ 2102 10 ان - تولید لفوسیت ها و انتي بادی را تحريك مینماید. 
۵ - 4 612 1100511 (1]1 :- ایسن هورمسسسسو ن تسوسط ۲۱۱۱61601 معم 
۳ تولید میگردد . ۱ ۱ 
- 12610۲ امصریط ۳ - تکدسر ۱۷۵۳۹۹۹۵ 10 ۵1۵6 
5 را کنترو ل میکند . 
5 26]]161112 ۲۱۷ 2120 ۵ «- این مرض يك تشوش سستم ‏ 
معافیتی بوده که سستم معافیتی در مقابل یکی از پروتین هاي بدن عمل مینماید . . از ینرو . 
بسنتام 113960۹65 1۳11۳07 [ ۸۱10 یاد میگردد . در اين مرض يك ضعیفی ؛ و ۸۱00۷ 
عضلات اسکلیتی وجود داشستسه و در چنین ؛ واقتعات غده تیسموس بزرگ میگردد ۱ 
0 تا انداره سبب بهبردی مرض شده میتواند .. 


6داووز ۳" 0زمطورصسا؟ 0عادع۸۹۹0 8 :- علاوه از عقدات 
لفاوي . طحال وتیموس که کتلات اساسی انساح لفاوی میباشند . یکتعداد کتلات کرچك . . 
لفوسیت ها در ماس با غشای مخاطی سستم تنفسی هضمی و بولی تناسلی نیز مشاهده 
میرسند . این جع لفوسیت ها بنام ۷۸۵ یا نک 40 ۷۲۷609۸[ ۱ 








قت تسا 


وهالمصمویه عنهماجماری ‏ 


1 نا ما36 عنصعمام 30 يا ۳ اه 

تث_- عبارت از یکتعداد و یزیکول های هموار طریل : و تیوب مانندبوده که به شکل پل 

۱ شبکه به یکدیگر در ارتباط میباشند و به دوشکل تصادف میگرده : ثٍ_ 

8 صنانه‌نه۴ عتصعقام 00( وم با ۳۲۳ این ار گانیز در قام 

۱ حجرات بدن خصوصا در حجرات که مراد پرو تینی و 0 را تولید مینمایند به اندازه 

۱ کافی وجود دارند. مانند حجرات 2076221 و یا حجرات غده پانقراص. ۱ 
۱ 8 به امتداد ورقه خارجی غشای هستوی قرار _ داشته و به اشکال ۹ 

تقآنام 91 ۷ و تقاط نا ] دیده میشوند. یعنی از نظر ساختمان یکتعداد ساختمان های 

مجوف اند که توسط غشاها احاطه گردیده و بالای غشاهای آن رایبوزوم ها قرار دارند. که 

" این را یبسوزوم ها توسط ۳۱۴۵۷۸۵ بایکدیگر در ارتباط بوده و بنام 6 ۱( اد 

میشوند» وظیفه ۳۳ تولید پروتین - ذخیره پروتبن و انتقال آن میباشد. پروتین که توسط ۱ 

وید میگرده در خرج حجرهه مصرف مبرسد . كثِ_ِ 5 


0 - اهنا 1 بمسمامیشست ‌ِ ۴ ِ - در سفع اس 


۱ شیکه ساختمان مایت تیوب مانند ب بوجود آمده اکتر به امتدا 2۳ قرار دارند . 
رد دارای وظایف ذیل میباشد : 
- درحجرات ۹0۳010 ساز وظیفه ‏ ترلید مواد 0 ر 
ِ "- در حجرات جگر وظیفه 06101160100 . 
6۱۳0112211019 هررمو ن ها . 
ث" -به کمك د 2۵46 دمم 6 - 6106050 ک در خسأً ۹ وجسوددارد در 
5 شکستاندن مالیکولگلایکوجن جگر حصه »میگیرد. 5 ۱ 
تثِ_ - در آزد نسودن ایسسون 68 بهمنظرر تقلص حجرات عضلي ماد سینساید. 
0 


رو 





۲ رو 


6 یاد میگردد تعداه مجمرعی [/۷۸۵1 کم تر و يا معادل به انساج لفاوی عقده 
طفاوي و یا طحال میباشد . مهم ترین اشکال ]۱۷۲۸۵ قرار ذیل است : 


1 - وعآن0مه »)۲۵۵۲۵ 
۱ یبا 0۱110165] 1۷1۱۵1۵616 و6ناوع ۲" 0زمطوص ۱ مب زو . :- تجمع ری ی 
شکل لفوسیت ها بنام فرلیکول و یا نودول لفای باه میگرده که هر نودول دارای 

قسمت مرکزی با ۲ 616111011941 و يك قسمت محيطي میباشد . و بانود, ۳ 
اعضای لفاوی شباهت دارند . لفوسیت های ایین نودول ها از نوع ۵۵۵ - ۲ 
میباشند . در فاصله بین نودول هاي لفاوي 6و ۱4 میا 5 یا نسح لفاوی 
هنتشر وجود دارد که لفرسیت های آن از نوع ۱۷۲۳۵۲۵6۱۷۲65 - آ میباشند . 

2 - یکتعداد کتلات لفاوي به قاس نزديك اپیتل غشاء ی مخاطی قرار دارند یعنی در . 
غشای بااخاصه غشای مخاطی مرقعیت دارند . که لفوسیت های این نوا حي حی اکثرا پستل و 


عبور نموده و داخل جوف عضو مربوطه میشود ۰ 
" در آن دیده م میشود ۱ ۱ ۳ 


۱ 4 - کتلات لفاوي که اوعیه ]۸۲6۲60 و ٩۱۷65‏ ندارند . اینها شلف را فلترنه 
نفوده بلکه مراکز تولید لفوسیت ها میب‌اشند , لفرسیت های این نواحی , از طریق اوعسیه 
۰12۳2 داخل لف گردیده « یا اينکه از ز اپیتل گذشته داخل جوف عضر مربوطه میگردد . 
در این کتلات علاوه از ز لفوسیت ها 3 و1 ۱۱۱۵۵۲۵۵0۵۵6۵ ی 12 
5 2۳۵۵00 نیز وجود دارند . 
در سسستم تنفسی این کتلات کوچك بوده و اکثرا در جدار شزن و قصبات بزرگ بنام 

۸.1.1 ۱۵۳۱6۳۱۱۵1 یبا آن3۸ و در جهاز هضمی بنام [" با ۰ الا یا ۱ تمه 
یاد میگردند . 


در جهاز هصمی این کتلات لفاوي در نواحی ذیل به مشاهدد میر سند : 


ت59 ( لت 





[ - در محل اتصال جوف دهن با بلعوم یکتعداد زیاد انساج لفاوي بنام 0055[ 
وجود دارند که بزرگترین انها در دو طرف بلعوم بنام ۵5 0212116 , یکتعداد در 
قسمت خط مترسط بنام 10065 01127708۵621 ویکعتداد کتلات لفاوي ,کوج جك در 
قسمت خلفي زبان بنام 10105118 اماومنز وجود دارند. 


2 - 1005115 02۱۵/۱0۸6 1126 :- هر تانسل حنکي از یکتسعاد نودول هاي 
لفاوی و نسح لفاوي منتشر ساخته شده . اين انساج لفاوی خارجاً توسط ۳۵]1]160ا٩‏ . 
[۵0* ۹0۱10۷5 جوف دهن پوشیده شده است که همين نسح اپیتل درداخل نسج لفاوي 
فرورفته و ساختمان هاي را بنام کا۵ 0۷ 1۵۵8۱112۲ بوجود میاورد . که در اين کربت ها . 
یکتعداد زیاد غدوات مخاطی باز میگردند . در جوف کرپت , لفوسیت های که اییتل را 
عبور مینماید , باکتری ها و حجرات متفلس به مشاهده میرسد تانسل حنکی همیشه 
معروض به التهاب بوده (10081111016) , که این التهاب اکثراً سبب بزرک شدن تانسل ها 
گردیده و يك مسحراق انتانی را بوجود میاورد . که در چنین موارد بر طرف کردن ان 
( 11006111661050 ) ضروری میباشد. 
- 10061 0۱۵۳۲0۵6۵1 106 :- يك کتله نسح شاوی بوده که در جدار 

خلفی 2500112۳۷05 قرار داشته و توسط اپیتل پوشیده شده این تانسل در اطفال 
۵۵|[ غسوده و 20600106 را میسازد. که اين عارضه مشکلات تنفسی را از 
طریق اتف ببار آورده و طفل کوشش میکند که از طریق دهن تنفس فاید و حتی بعضی اوقات 
در اثناي بلع نمودن نیز سبب مشکلات تنفسی میکردد . جسامت این تا نسل با پیشرفت سن 
بتدریج کم میگردد ۱ 


[] - در طول امعا نیز یکتعداد زیاد نودول های لفاوي وجود دارد که اینها را بنام 
۵۱668 ۱۷۲۱۱۵۳۵۵۱۱ 521۱۲۵۲۷ مي نامند. یکی از این ات از 200 - (10 


ی 


_ِ ۳ ۱ 











۱ ا0۱۵اووما . 
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6 20۲055 موم ۲۳3۳6۷۵۵۵ ۱۱۰2 ۴۱۵ 
ک 1۵ ۲۱۵۸۱۵۱ ۱ 


۵۵6( ۷۳۵۱ عیداناه۲۲8۵۵۵ 


۵ ۰ ۱ 
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۱00۶ ۱ شس ص ۱ 






رت ب«عاادکه 3۸ 
۱ ۱ ۷۵۵۵۵ ۱۷۲۵۵۵ 2۲۱۵۲۵۲۱۱ 


6 0 62۱۵6 50۳۳6 30۷و ۱۵ جمعطع؟ ۰ ۲۱۵ 
۱۷۳۵۴ د ۵۱ 5۱۲۱۵۱۱۱۲۵ 














5 ۶ ۱۷۳۴۵۷۱ و۲۳۲ : 
تِ_ ۱۵۵۵ظ و۱۱۵ وه 
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ااهع ۴۱0۱۱۰۵ ۳ 
زر زرر/ ۱5 


۱۷۵۵۵۵ وطال:بن0 سا 


"۳ مر با اامه اهاامطام۵وع . 
۱ ۷۵۵8۵ ۵۳۱۵۲۵۵۱ و . .  .‏ اهوووب 80040 
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۲-۵0۵ اه 200 8-۱۷۵06۷۵6 کاا اه ک۵م۱۷ ونا۷۵/۱0 0و ها هتوهن0 ,۱۱۰4 :۴:۱۵ 
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وچ 


فولیکول لفاوي در قسمت 116011 امعا رقیقه ساخته شده و بنام 0۵۱015 0۵۷615 یاد 
میگردد . اي کتلات به چشم نیز دیده شده و 0 - 2 سانتی متر قطر دارد که خارجاً توسعط 
ابیتل امعا رقیقه پوشیده شده است هم چنان در نسح منضم جدار امعا یکنعداد زیاد لفرسیت 
ها وپلازماسل وجود دارند . 

یکتعداد نظریات وجود داشت که نسح لفاوی امعا در ۱۲۱۵۱1۵1101 لفوسیت های ظ 
کمك میکند . اما فعلاً طرفداران این نظریه بسیار کم میباشند . تام انساح لفاوی سسنم 
تنفسی و هضمي توسط اپیتل پوشیده شده است و در اپیتل که این انساج ح را می بوشاند 
" حجرات بنام 66115 .۰6001 2550012160 0111016 یا ۳۸۲ و 6115 - ۱۷1 وجود دارند . 
این حجرات خاصیت ]01128061 داشته و انتی جن که در این اجواف وجود دارند توسط 
این حجرات بلع میگردند. و بعداً جدار اپیتل را عبور نموده و انتی جن را به انساج لفاوی 
انتقال میدهد . و به اين ترتیب این حجرات عکس العمل معافيتي را در مقایل انتی جن 
تحريك مینماید . :1 ۱ 

لفوسیت هاي ۳ که در جدار امعاء وجود داز ند بعد از 1112101۲211010 به 01251112 
5[ تبدیل گردیده و سبب تولید انتی بادي به شکل 12۸ میگردد . که اين انتي بادي 
داخل جوف امعا شده و قبل از اينکه 021110826010 يا عامل مرضی جدار امعا را عبور ناید 


بیت"۳ 


توسط این انتی بادي ها از بین برده میشود . 





۳۹ 5 )1 0 متا 
"پوش خارجی عضویت از جلد , و ضمایم آن ساخته شده است . ضمایم جلد عبارت از 
۴ 2۱2005.112۵:1 56926605 و 212۳0 اه ۷و میباشد . جلد و ضمایم آن 
مجموعاً ینام 1۱68۱0۲06۸ نیز یاد میگردد . ۱ 
جلد از نظر ساختمان از عنه‌نمه و 1067005 ساخته شده که اپیدر م از اکتردر م 
و درم از میزودرم منشا میگیرد . این دو طبقه با .هم چسپیده بوده و طخامت آن در حدود ‏ 
0 - 4,4 میباشد . در تحت طبقه درم يك طبقه نسج منضم سست که حاوي مقدار یاه 5 
نسج شحمی است وجود دارد که این طبقه بنام ۲ دفناه‌صهانن یاو با ۳( 
" یاد گردیده , و مربوط جلد نبوده بلکه جلد را اعضای تحتانی ٍصل نود و حرکت جلد را 
بالای انساج تحتانی آسان میسازد .. 


کنمفزحظ ‏ ۱ ۱ 
يك 601 0 هه ۵ میباشد که ضخامت آن در حدود 
ص12 - 07) رم بوده اما در اپیدرم هاي ضخیم مانند کف دست و پای ضخامت این 

طبقه به 410070 1 - 8 میرسد اپیدرم جلد از حجرات ذیل ساخته شده است: 


1 - هار0 ناه | :- این حجرات از اکتودر م منشا گر فته و از 66115 ٩6۱0‏ 


سح 





طبقه قاعدوي ابپدرم بوجود ميایند . در این حجرات درجه هاي مختلف 16۲۵11012۵0108 


2 - 65) ۱061۵:۱061 :- این حجرات از 0656 ۱۷۱6۷۲۵۱ منشا گرفته که در طبقه 
قاعدوی و قسمت تحتاني : طبقه ٩011105117‏ قرار دارند .این حجرات در سایتوپلازم خود 
دارای دانه هاي نصواري رنگ 6 میباشد این دانه ها در جلد افراد سیاه پوست 
۱ فوق العاده زیاد میباشد . هر میلانوسیت داراي چندین استطاله سايتوپلازميك بوده و از همین 
رو بنام ۳۱61۵00665 06۳01۲116 یاد میگردند . دانه هاي میلانین در میلائو نیت : ها 
تشکل نرده و بعداً به حجرات که مباانین تولید فیکند انتقال می یابند . میلانین از 
امینواسید ۷۲051۳6[ بوجود مباید . به ترتیب که ابتدا ۲۷۲051۳6 تحت تائیسر انزایم 
6 به 12002 و بعداً به دانه هاي 6 تبدیل میگردد . 


3 ۱۵۱۵6۲۵۱ 0۴ دااهع > این حسجسرات در طبسقسه 
00 اپیدرم قرار داشته و مربوط به 5(/۵16۲0 2۳۵۵06(/۱(6 ۳۵6162۵۲ 11102۵ 
میباشد. این حجرات از مغزاستخوان منشا گرفته و جلد رادر مقابل ویروس ها و انتانات دیگر ‏ 
محافظه مینماید. این حجرات انتی جن را اخد نرده و آن را به انساج لفاو- ی انتقال داده ۰ ت 
که در آنجا سبب تحريك 65] ۲0۵۳06۷ ۷[- - [" گردد . همجنان این چجرات انقسام حجرات 
اپیدرم را کنترول مینماید. این حجرات در آفات مزمن جلد خصوصا حالات الرژی فوق العاده 
زیاد میگردد. ۱ ۱ 


4 - ۷۲۵۲۲6۵۱ 0۴ دااع - حجرات مخصوص حسی بوده که در طبقه قاعدوي ‏ 
اپیدره قرار داشته و نهایات اعصاب حسی با این حجرات در ارتباط میباشند . ۰ 

پیدرم از تسمت قاعدوی بطرف سطح از طبقات ذیل ساخته شده است: - 

1 - ۱۵۷۲۵۲ 025۵ :- از يك طبقه حجرات استوانه نی شکل بوجود آمده و بالای 


۵ 02801 استناد دارد . طببقه قاعدوي حاوي 5 ٩1017‏ بردد که همسیشه به 














وت 


2 موز 
۱ کتعداد ساختمن هایکوچا مور برد کاب پردتن و ۸( ساخته شده و به اشکال ۱ 
فیل وجود دارد: ۱ ك۳ ۱ رن 0 

8 - 50016 10۳0 :- در سایتوپلازم به شکل منفرد ده دیده میشود. 

9 - 50۲6 00 + درسایتوپلازم به شکل گرو پ ها قرار دارند. 

۱ - ۲۱۳050106 »وود 7 ینیع ۱ ۱ ییسوزوم بالاء بت ۳۴ قسرار 
۱ هر ان زو دا ای یلك سوه و بسه 9و موش 
۱ از نظر وظیفه 000050106 رام مواد ٍ پروتيني را | تولید مینماید که در 
" داخل حجره به مصرف میرسد و ید مود موا پروتینی ر تولید میکند 
۱ که در خارع از حجره به مصرف میرسن . تث_ ۱ 


3 > منممطهم 30 
۱ در سیگروسکوپ عادي به شکل چربك ها -رشته ها و دنه ها و در الکستتون ‏ 
میکروسکون به شکل يك کشتی کرچك بوده . تعداد مایتوکاندری؟ در حجرات ۰ ختلف . 


۱ عضویت متفاوت است ولي در يك حجره جگر تعداد آنها به 2500 عدد میرسد این ارگانیل 5 


در قسمت فعال حجره مرقیعت داشته مشلاً در حجرات اهدابدار نزديك راش حجره - 


۱ درسپرماتوزه وا در اطراف محور آن.- و در حجرات که ایون ها ر انتقال میدهد در قسمت قاعده.. 


حجره موقیعت دارد در ترکیب مایتوکاندریا مواد پروتيني و يك مقدار کم مواد شحم ۱ 


وجوه دارد . عمرمایتوکاندریا 15 روز بوده و دوباره تجدید میشوند . که مایتوکاندریا مکن 
۱ ۳ ء خود دبا از غشا حجروی - غشای هستوی -۳16 و با از مایتوکاندرب بیگر در نتیجه 











ق نا 


1100515 معروض گردیده و ۳۵1066 ها را بوجود آورده , که این حجرات سبب 
تشکل حجرات سطحی اپیدرم میگردند از هیمن رو طبقه قاعدوي بناه اماضا افصصمع 
نیز یاد میشود. 


۱ 2 - 501۲۱05010 50۳۵000 یا 1۵6۲ ۷]2101۵120 :- از چند بت 

0۶6 های چند ضلعي ساخته شده که توسط 126517105016 با یکدیگر ارتباط 
دارند ۰ 6] ۱61۲311۳0061۷ هاي این طبقه بنام 66115 0۲1016 نیز یاد میشود . سایتوپلازم 
این حجرات از بندل هاي ۱۱2۳0605 ۱6۲215 ساخته شده اين فبریل ها در محل دسموزوم 
با جدار حجروي وصل میباشد . در طبقات ت تحتاني این ۳ طبقه 09[5) ۲۱ مشاهده میرسد. 


3 سومان موی :- از 1-5 طبقات حجر ات همو ار ساخته شده . 
در حجرات این طبقه سنتیز دانه های 0۷۵11۳06 10 شروع مسیگردد. که این دانه ها 
حاوي پروتبن ها مسخصوص غني از سلفر و امینواسید های فص ناو و 60۷۹161۳6 


- 


4 - رتسا اوه :- يك طبقه متجانس و شفاف بوده , حدود حجرات 
این طبقه غیر واضع میباشد اما با وجود آن هم اثرات بعضی هسته ه در حجرات دیده 
میشود . این طبقه در اپیدرم های نازك قابل تشخیص نمیباشد . 


5 - 60۲6۷10 ۹۲3]1117 :- سطحی ترین طبقه اپیدرم بوده این طبقه غیسر 
حجروی میباشد و از تفلسات هموار که بالای یکدیگر قرار دارند . ساخته شده در اين 
تفلس.ت 1112۳06101 6612110 در بین پروتین غرس میب‌اشد .علاوه از پروتون‌ولیپید , 
" کاربوهایدریت نیز در این تفلسات وجود دارد که موجودیت لیپید مقاومت این طبقه را در 

مقایل آب زیاد میسازد . ضخامت این طبقه در کف دست و پای زیاد بوده و هسیشه در 


حالت جدا شدن است . 











طبقه قرنی ۰ طبقه شناف و طبقه دانه دار بنا «منامسنننهیی | آ 6 تساد 
میگرده طبقه دانه دار و شفاف در جلد های ناری د بلره فیشود. 


دك ۱ با نمی ۱ 

این طبقه با غشای با الشاصه اعنضای دیگر مطابقت نوده و از 4685 ۲ ناج | ۱ 
آ. 00 ساخته شده است در قسمت سطحی این طبقه 8 021 قسمار 
دارد که از يك موكوپولي سکراید متراکم در سرخد اپیدرم و دره بوجود آمده است . درم از 
دو طیقه ذیل ساخته شده است: ۱ ث_ِ 


۱ 1 - | ۷ :- این طبقه از یکتعداد تبارزات فرورفته در بین اپیدرم 
۱ بوجود مده است که در یکتعداد از این حلیمات جسیمات ۲0]54116۳] وجود داشته و بنام 
6 20111[ یاد میگردد. برخلاف در یکتعداد حلیمات 6۵0۱۱1۵۲۷ ۲۵۱000 وجرد 
دارد که بنام 0۵011126 ۷۵۹0۷127 یاد میشود در طبقه حلیمو ی يكك شبکه نازك الیاف 
۱ کولاجن . الاسيتك و شبكوي بشاهده میرسد. تِ 


۱ 2 ۲ دان ۵0 1۲ :- این قسمت طبقه درم از بندل هاي ضخیم الباف 
کولاجن » یکتعداد کم الیاف الاستيك و شبکوی ساخته شده است . که اکشر الیاف کولاجن 
موازي با سطح جلد قرار دارد و بنام 11065 5 21080۲یاد میشود . در این طبقه علاوه 
" از فبروبلاست ها مکروفاژها و حجرات شحمی یکتعداد حجرات رنگه بنام 6۳۲۵۱۹۵۱۵ 
6115 6( نیز وجود دارد که این حجرات مواد رنگه را از میلانوسیت اخذ مینماید . 
این حجرات در جلد اطراف نوك ثدیه یا ۵76012 و هم چنان در اطراف 270015 به اندازه کافی 
وجود دارند .. در حالیکه تعداد میلانوسیت ها در طبقه درم بسیار کم میباشد . ضخامت 
طبقه درم 1-3 بوده که در قسمت تحتاني این طبقه در ماس با سطح 10006117[ ۱ 
665 ۳۱۵۱۴ ۰ 0۱۱۱ 6۲۲66۵۲0۲ عرآنهکن ۸۷۱ ۱ جلذاع ۹60۵66005 و۹۵۵ 
005 نیز وجود دارد. ث_ ۱ 


سر | ۱ 0 سس ۷" ۱ . , : 
۰ ۳ ۱ ۰ 
1 هه را ی 1 
۲ ور و و 
7 ری 
2 





1۱,32 5 ناه يا ۳0006۲۳0 تث_ّ 
طبقه تحت ابجلدی بوده که از ۰ 60886611۷6 10096 و 118506 2010056 
ساخته شده و قسمت اعظم شحم عضویت در همان طبقه ذخیره میگردد در بعضی نواحي 
عضریت این شحم به شکل کتلات با هم بکب گردیده وکتاو۵000 فباانه‌اصطهم را 
عضویت مانند راهم و 9۵1۰ 0۳ در این طبقه ععت ابجلدی شحم وجود ندارد . 
این طبقه سب حرکت جلد بالاي انساج تحتانی میگردد. ۱ ۱ 


رنگ جلد . 


5 رنگ جلد یه عومل ذیل ارتباط میگیر : 


1 - رنگ خود جلد که از سیب موجودیت دانه هاي 60۳0110 زرد میباشد 
۹ - رنگ سرخ 7 هاي که در طبقه درم قرار دارد . 
۱ - رنگ دانه هي میلالن که بهجلد رزنگ نصواري میدهد ‏ 


5 ضمایم جلد - 
‌ شامل ساختمان هاي یل م میباشد : 


۱ انیا ان الا - یکتعداد صفحات سخت کیراتین برده که در عقب نهایات 
انگشتان دست ها و و پاها قرار دارند- - ناخن ها در آخر ماه سوم جنینی از ایپدرم منشا میگیرد 
ناخن ها در يك ساختمان میزابة مانند بنام 4 !۱ قرار داشته که در نتیجه تکشر 
حجرات اپیدرم اين ناحیه ۲۱2/1 3۷211 بوجود امده و از اين قسمت ناخن شرو ع به نشونا 
فوده و يك صفحه را بنام 01216 ۷۵11 تشکیل میدهد . ایپدرم که در تحت این صفحه قرار 








ما 


دارد بنام 0 ۱/21 یاد میگردد . و جلد که در دو کنار این صفحه قرار دارد بنام ۷2۵11 
۷۵1 باد میشود . اپیدرم بستر ناخن در قسمت ۲01۲7001 ضخیم گردیده و ۵۱1 
1۳3۳ را تشکیل میدهد در حالیکه اپیدرم بستر ناخن در نهایت 15121 با اپیسدرم نرك 
انگشتان وصل میشود. که این محل اتصال بنام 001061010110 یاد میگردد . 

5 و اپیدرم که در بالاي سطح ازاد ناخن قرار دارد بنام 600۳(6۳1۵۳1ی۱ ۱011616 یاد 
میسشود . ريشه ناخن يا 1001 از جسم ناخن توسط يك ناحیه هلالی سفید رنگ بنام 
۱6 جدا میگردد . نشو نما ناخن ها در يك هفته (311111,) بوده که این سرعت نشوفا 
در ناخن هاي انگشتان دست ها نظر به پاها زیاد میباشد . اگر ناخن از محل خود کنده شود 
در صورتیکه ۱1۳۵1 ان تخریب نه شده باشد دوباره به نشو غُا می بردازه 


۱ 1131۳ یا موی :< رشته های نازك قرني ایست که از اپیدرم منشا میگیرد و در جلد 
مام نواحی بدن به استشي کف دست ها و پاها وجود دارد . طرل مرها از (311111, 1 تا يسك 
متر میباشد . و ضخامت و رنگ آن در انسان های مختلف متفاوت است ؛بصورت عمومي ‏ 
سه نوع موها وجود دارد : ۱ / 
"1 - موهای طویل و رنگه که در سر انسان به مشاهده میرسد . 


2 - موهاي کوتاه ۱ نازك و بی رنگ که بناء مرزه۲ ۱ یاد شده و در مجه 
تنه و بعضی نواحی دیگراطفال و خانم ها دیده میشود . ۲ ۱ 
3 - موهاي کوتاه و ضخیم یا ۲121۲5 6 که درانف , ابر ۰ گوش و مثه ها 
به مشاهدد میرسد . ۱ ۱ ث" 

نش نا موها در يك ماه به 1-2618 رسیده و توسط سستم اندوکراین کنتره ول میکرده 
۱ هرموی از يك قسمت | زاد یا ساقه یا ]5۳۱21 ويك ریشه یا ۵۷ ۳12۱۳ که در جلد فرورفته 
ساخته شده است . ۱ ۱ 

"در اطراف ريشه موها بك وش تبرب مانندبتام 0116 لو وجرد دارد . که این 


پوش از نسعایتل و نسج منضم ساخته شده ات 








یا 


1- ساختمان 1131۳ ِ- موی از سه صفحه متحدالرکز درك ساختهشده که ۱ 
قرار ذیل میباشند: 
2 اب۳۵ ۲121۳ : > محور مركزي موی بوده که از 2-3 طبقه حجرات مکعبی 
بوجود آمده ان حجرات حاوی دانههای میلاینبده: و کیراتین حجرات آن نرم میباشد . 
60۳۵۸ ۲۱2۵۱۲ :- قسمت اساسی موی بوده که از چند طبقه حجرات 
هموار و دوك مانند ساخته شده کیراتین حجرات سخت و به اندازه کافی میلانین دارند . 

) - 001016 ۲121۲ :- - يك طبقه نازك و روشن برده که تام حجرات آن کیراتین دار 


2 - ساختمان 10111016 ۳]21۲:- يك ساختمان تیوب مانند بوده که در 
اطراف ريشه موي قرار دارد . قسمت تحتانی فولیکول موی نسبتا متوسع بوده و و بنام ۳1311 
0 یاد میگردد . که در این قسمت ريشه مسوي و پوش های آن به 10۵11۷ ۲1۵1۲ 
تبدیل گردیده و در قاعده ان يك فرورفتگی بنام 02۳01112 ۳1211 وجود درد که در بین آن 
نسچ منضم , اوعیه و اعصاب قرار دارد . 

از نظر ساختمان نسجی فولیکول موی از خارج بداخل از طبقات ذیل ساخته شده : 

٩۳6۵10 - 2‏ 1۱00 8 - این پوش از نسج منضم ساخته شده و از طبقه ‏ 
درم جلد منشا میگیرد و سه طبقه دارد : ک 

الف:- 1۵۷6۲ آقصعنج , 

ب :- 1۵۷6۵۲ ۲۱۱0۵0۱6 . ۱ 

ج‌: ۰ 1۵۵۲ اهاط يا ۳69۲226 ۱6۳ 

٩06240 - 0‏ 1۰00 اهتا۲۵۱/۳ : - از اپیدرم جلد منشا ۳ فته و حاوء ي طبقات 
ذیل میباشد . 

الف :- ۳6261 ۲۵0۲ 02۱6۲۴۵1 ۱ 

ب :- 56010 ۲001 1111017121 :- این طبقه از ساختمان های ذیل ساخته شده؛ 


تلم بح 








. ۳16۱۱6۲5 1۵۷6۲ - 
۱ ۱0/ 1,۵۷ 6۲ - 

- 6۱11616 . 
نشوفا مرها توسط انقسام حجرات ۵ ۲۱۵۱۳ صورت گرفته که ان حجرات 
نزديك 0۵011124 ۳121۲ قرار دارند نشوفا موها در يك ماد تقریباً 2 -1 سانتی متر برده که 
این دوره نشوفا در موهای نواحی مختلف عضویت فرق مینماید . مثلاً دوره نشوفا مرهاي 
سر 4 - 2 سال و.دوره نشوفا مه ها 3-4 ماد میباشد که در ختم این دوره موي از مترکس 
جدا گردیده و می ریزد . و بعد از يك دوره استراحت حجراتباقي مانده مترکس با به ۲1۵۱۲ ۱ 
2 سابقه و یا به 0۵01112 ۲121۲ جدیداً تشکیل شده ارتباط گرفته و مترکس جدید ‏ 

۱ سازنده موها را بوجود میاورد . که این مترکس سیب تشکل مزهاي جدید میگردد. 


35 #نا5۵02060 یا یا غدوات چربی 
یکتعداد 205 ۲ میباشد .که مجرای آن اکثراً در فولیکرل مری . ودر 


نواحي که فرلیکول موی وجود نداشته باشد . مستقیماً در سطح جلد باز میگردد که مثال آن 
غدوات 06015 21275 و 212705 21521 ] اجفان میباشد. غدوات چربی در کف دست ها 
و پاها وجود ندارد . این غدوات در طبقه درم جلد قرار داشته و معمولا چند غده در يك مجرا ۱ 
تخلیه میشود . قطعه افرازی غده بصورت مکمل توسط اپیتل ند طبقه تي پوشیده شده 
, که حجرات طبقه سطحی آن هموار و حجرات قسمت قاعدوی شکل مکعبی داشته و در 
تولید حجرات بالائي رول مهم را بازی مینماید . این حجرات بالای غشاي قاعدوی استناد 
دارد . اين حجرات هر قدربه طرف مجرا افراغی نزديك میگردند به همان اند ره بزرگ شده و 
مراد چربي یا 0 آن زیاد میگردد تا که بالاخره ام حجرات را مراد 50111 پرفاید 
و هسته حجرات از بين بروند. در ترکیب 56101111 فرسفر لیپید. کرلسترول و ترای کٌلسیرید 
شامل میباشد. مجرا این غدوات توسط او منا0 نان او پوشسیده شسده 


است. 











۱ افراغ در این غدوات از نوع ۲1010611110 بوده يعني حجره افرازی و مراد افرازی 
یکجا به خارج اطراح گردیده و حجرات جدید جاي آنرا میگیرد. فعالیت غدوات چربی در سن 
بلوغ و زمان تحیضص و حاملگی زیاد میشود تخلیه افرازات الویول افرازي .توسط تقلص 
11 ۷].0۲۲0610۴ و فشار حجرات تحتاني صورت میگیرد . 


٩۷۷۵۵ 5‏ يا غدوات عرقیه 
اين غدوات از نظرساختمان 81۵1105 ۵۲اناحانا] 00۵100 برده که قطعه افرازی ان در 
طبقه درم و قنات های افراغی آن توسط يك مجرا کوچك در سطح جلد باز می‌گردد . این 
غدوات به استئنی ۵60 انلا و 105 (ناحیه انتقالی ) و 061015 115 [) در جلد شام 
نواحي بدن وجرد دارند . اما تعداد شان در جلد کف دست ها و پاها فری العاده زیاد میباشد 
. قسمت افرازی غدوات از سه نوع حجرات ساخته شده : 
«-عااعی لهمزموز۳م . 
6۱-0 0۲۱0۵0۱0۵۵ قناممنا . 
»-وااع) اهناه‌طانمع ۳۷۵ . ۱ 
دونوع غدوات عرقیه وجود.دارد . ۱ 
و - ها وه عصنعع 01205 ٩۷۷۲۵‏ 6 :- 
معمول ترین شکل غدوات عرقیه بوده که افراز زات ان مستقیما در سطع جلد تخلیه میکرده بو 
- در اکثر نواحي بدن وجود دارند. ۱ 


۷ - ۵12005 )5۱۲۵۵ 2006۳106 :- اين نرع غدوات عرقیه در بعضی نواحی 


عضویت مانند 2111۵۵1105 و در اطراف 276012 ۵16051 وجود دارند . مجرا افراغي ‏ 
ینوع غدوات عرقیه وسیعبوده و اکثرا در فرلیکول موی تخلیه گردیده و بوي بد دارد 


«ر 15[ 





ویووس< 


11 ۳۲۲۵۵۲۵۲ وباانا5۵ر۷]۱] :- 

اين عضله ملسا از یکطرف با نسج منضم ۲ 0201112۳7 طبقه درم و از طرف 
دیگر با نسج منضم فولیکول موي ارتباط دارد . در زاویه این عضله و فولیکول موي . 
غدوات چربی قرار داشته .که به اثر تقلص این عضله از یکطرف مواد افرازی غدوات چربي 
در فولیکول موی تخلیه شده و ار طرف دیگر سبب ایستاده شدن موی بصورت عمودی 


میگردد. 
وظابف حلد و ضمایم آن + جلد دارای وظایف ذیل میباشد : 


يك مانعه قري در مقابل جروحات , نفوذ مراد مضره و مداخله میکروارگانیزم ها عمل 
مینماید. هم چنان جلد باداشتن میلانین عضویت را از ضررشعاع ماورای بنفش محافظه 
مینماید. . ۱ 

علاوتاً از ضایعات آب عضویت نیز جلوگيري مینماید. 

2 - به حیث يك عضو مهم حسی :- در جلد تعداد زباد نچایات عصبی وجود دارد 
که معلومات مختلف را از محیط جمع آوری نرده و در مطابقت با آن فعالیت های خرد را 
تنظیم مینماید . این نهایات حسی شامل درد - گرمي - سردی - لس - فشار و یکتعداد. 
عوامل كيمياوي و ميخانيکي میباشد. ۱ 


3 - وظیفه افرازی و افراغی :- جلد با داشتن غدوات عرقیه و افراغ عرق يك رول 
مهم را در اطراح بعیضی مواد از قبیل آب . سردیم کلرراید و يك مقدار کم یوریا بازي 
مینماید . هم چنان افراغ 5600117 توسط غدوات چربی از یکطرف سبب چربی جلذ و از طرف 
دیگر سبب از بین رفتن یکتعداد باكتري ها و فنگس ها میگردد . ۱ 


سم .سس 














5۳00 


انم 


۰ 501005060 نااهتاو عط) ن والی 3 


سم 


۴۱8 ۰ 


۱ ۰ 4 
#۷ س 9 


۹ 
13 ۳ ۱ 
ل مز ۹ و 
۱ . ۳ ۳۵ ٌ ۱ 


۱ ظّ ۶ ۱۱ 


۰ ۳ ۸ ۹ ۷ ۰ 
۱ ۹ 6 


۳ 1" وه 





:۲6/0 موجه عمم5 ۰ .۴۱8 
5 ۰ ۵ 0ناهاع: ۱ 





۳ 


ِ و و موس وی را 
مه و وت تساه مت 
و و واگ وه عم و ون و وی ده .9 
مه ۰ ی ۵ ۰ ۳ کی 






۰ 
جت تج بوچ وج ۳۳۵ 
۰ 
۰ 
۰ 


عتااجعم ناوجون واجوبون 


ءذااتمجم ادجی‌ذنی 0صع احصمعن ۱2.۱ ۴:8 























ی 
لا 
ده ی 


0 اي س‌ نس اي 


۰ ۳1 ریا مزع 








اي 5 














۹۹ 0 0 ۱ 
را ۳ 
> ۷ ا دوز و 4 ۵ او زد ی" 
39 ی 5 هگ ای ۰ 
زا ان 


ِ 
فِ 
۰ 2 


سا 


۱ ۱ ۹ ۱ 69۱۵۱۵ + 


ي ‏ 60۳۵ 
۳9 ات۱۸۵۵ 





5۱۲۵۱۲ 
"62۵۸ 





۹ بت را ۱ ۱ » پصِ«۳ ۱ تک 
۲ ۳۱۵۱۵۵ - , خ ۵0 اد 
۲ و اه 


ر 


‌‌ 


ان وازهاعه 006و سم ما عموطع5 ,12.6 .ع:۴ 
۰ ۱2۸۱۳ ه 





۵ ۱۵ ۲۵۲۶ه۱ وناهز ۷۵۲ 6۵ 5۳۵۷ ۱0 ۱28۲2۳۱ .12.7 . 
۰ ۱۵۱۳ 2 ۱8 5660 


۰ 


۳ 
و 











۰ 


۵ ۳۵۱ ماما 


۱ ۱ 





4 









وت 


72-2-۵۰ 0۵ 5 6(6۲۵۱ ۵ 
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22/6 ۱۳6 ۵۲ ۲۵۵۲۵5۵0۱۵۱۱۵0 6 .12.11 ,۴۱8 
۱ 0۰ ۶۷۵2 اف‌ام۷ا ج آه 








4 - تنظیم درجه حرارت :- جلد با ضایع شدن آب توسط عرق در تنظیم درجه حرارت 
عضویت رول مهم را بازي مینماید . 


- وظیفه ذخیروی :- در طبقه درم جلد و هم چنان در طبقه تحت امجلدی يك مقدار . 
زیاد مواد شحمی در حدوه يك لیتر خون و یکمقدار مایج خارج حجروی ذخبره می‌گردد . ۱ 


6 - وظیفه جذب :- جلد مواد را که در محلولات شحمی حل گردیده باشد جدب 
مینماید . از همين رو مواد که در جلد تطبیق میگردد به شکل مرهه و يا کریم تهیه میشود و 
مواد که در آب و شحم غیر منحل باشد در جلد نفوذ نموده نغیتواند. 


7 - تبادله گازات :- در انسان ها تبادله گازات از طریق جلد بسیار که صورت ‏ 
میگیرد صرف یکمقدار بسیار که 2 از طریق جلد اطراح میگردد . اما در حیوانات که 
جلد نازك دارد مانند بقه ها تبادله اکسیجن از طریق جل صورت میگیرٌّد ۰ و در صورت 
کشیدن ریه ها این حیوانات باز هم یه حیات خود ادامه داده میتواند . 





مایتوکاندریا از نظر ساختمان از دو پوش و يك 1112171 ساخته شده که ورته خارجی 
آن بنام ۴۵۲۵۵۲۵۴6 ۱۸[]0۵6۳0۴0۲۲۵1 ۲ اد گسسسردیده و لشم وصاف برده 


در حالیکه ورقه داخلی آن بنام 9 0( 060002 زص ونیا د شدد و در آن 


یکتعداد تبارزات بنام 011512 وجود دارد که در سطح این ۵ یکتعداد دانه هاء ی کرجك 
بنام 6 01 که واحد هاي اساسی مایتوکاندریا میباشند قرار دارد زیر که تعاملات 
کیمیاوی مایت وکاندریا در همین دانه ها صورت میگیرد . ۱ 5 
وظیفه اساسی مایتوکاندریا تولیسد انرژی میباشد يعني به کماك ك یکتعداد انزایم ها 
انرژی کیمیاوی را به انرژی مورد استفاده حجره تبدیل مینماید . اين انرژی از احتراق 
7 کاربوهایدریت ها و مواد شحمی درموجودیت آکسیجن خاصل میگرده که به شکل ۸1۳ یا 
۳۱00 6( ذخیره میگر دد . یعنی اکسیجن گرفته شده توسط ریه در 
مایتوکاندریا به مصرف میرسد . در آموجودیت اکسیجن از يك مالیکول گلوکوز ۸ مالیکول . 
۱ ۳ ودر شرابط 26101016 210 يا عدم موجودیت اکسیجن از بك مالیکول گلوکیز به اثر 
عملیه 9 لاع ۳ و مالیکول ۸21۳ حاصل میگردد. مه 
وقت ضرورت ۸۳ به 9 یا عاقطمومطوزة را وانر؛ ژی تبدیل 
۳ ۲ ۸۳ حاصله دوباره داخل مایتوکاندریا شده و در آنجا چارج گردیده و وٍ به ۸۳ 
تبدیل مشود . تبدیل شدن ۳ب من در ر مسوجمودیث سجن بناء 
ار ۱۱۵ 0 یاد میگردد دد . ی 
هم چنان مایت وک اندر ییا با داشتن تن 00286 واه ر و ٩661016‏ 


عحف6ع 0:0 06۱ در تنفس حجر ه نیز سهم م میگیرد .. د. 


4 -«216عو) 601 ۱ 
یکتعداد ساختمان های هموار کیسه مان بوده که نزديك هسته موقعیت دارند .لح 
این ساختمان های کیسه مانند یا ساکرل مانند صاف بوده ؛ و هر ساکول در ناحیه مقعر ساکرل 
دیگر قرار دارد . که به این ترتیب 0۵ زعا0ع دارای يك سطح محدب یا خام و يك 
سطح مقعر با پخته میباشد هم چنان ده ونهایت ساختمان هاي سکول مانند ضخیم و قسسمت 





فص 
5۹۱۳۹01۳0 (ماهتزج و136 


سسسستم تنف‌سی آزریه ها , و طرق انتسقالی هوا شامل ۳۹۹۷ اجرح . ۱ 
«طررتفدام ۲ق. , 1۳20162 :۳۲21160101 ,و طرق انتسقالی داخل ریری ساخشه ثیرد ‏ 
۱ است . طرق انتقالی تقر یا ساختمان مشابه داشته , که اساس جدار اينها را عظام غضروف 

و و نسج منضم 7 کي میدهد , عضلات ملسا" در جدارشزن و قصبات مسزل توسع ؛ ر ننک ۱ 





شدن جوف آنها میسباشد + سطح داخلی طرق انتقالی در اکشر نواحي توسط مامج 5 


60 "قصصصتامی 0عاهنان 0 پرشیده شده و توسط افرازات حجرات )2016 
, غدوات مخاطی و غدوات مصلي مرطوب میگردند . این افرازات و 61114 اپیتل تنفسی از 
دخول ذرات خاك و میکروار گانیزم ها به ریه ها جلوگيري مینماید و توسط عسلیه سرفه : 
حرکات اهداب به خارج رانده میشود هم چنان در قسمت عمیق طبقه مخاطی ,طرت انتفالی 
تعداد زیاد اوعیه دمری وجود داشته که در گرم نغودن هرا كمك میکند . 


22۹۷ امد 196 


هر نصف جوف انف از نظر هستووژی به سه ناحیه تقسیم گید است: 


1 -- 5۱016 ۷ 16 : :- قسسمت مستوسع جوف انف برده و ده 


قسمت خارجی انف امتداد دارد بوشیده سدد و و در آن موها و غدوات چربی نیز وجرد ۳ 


2 0 ( 0 :- از او ۱۱۱ات قاجا ر 
6 ساخته شد: و ترسط يك غشای مسخاطي گلابی رنگ بنام فلتل 1۱۱۱۵ 








101۳26 پوشیده شده که از نظر ساختمان 6 از عناصر ذیل ساخته 

سده : 

۱ 2 - 0ناه‌طانه وس 601 ات ۵عنه 0 60 بوده 
که بالای يك ی 12101118 افعظ «قرا. داشٍته 3 و دار ای ج ۰ براتژ ل میباشد: 











پل داشته:و موادم 





بت مه ان 


۲ ج: :66116 افعوظ :- 
1 - وااعه انم 














۰ - 0۳00۳۲۵ همنها : از ن 
زیاد لفوسیت : . غدوات مخاطی د بصلی 
کر آن دانه به هاي ی نو فليك : 3 ۱ افراز مهو دارند ند ., ۱ ت_ و تک اه 

هم چنان در تحت اپینتل ييك شبکه 20111 ۵مواظ. ,وجبود د دارد ‏ ِ که در تشیکل 
96 000 2۷ که در گر رم نو دن هر ای انشتاقی. کمك. ک.مسیکند. مسهيم. 4ب که 1" 
علاوتأ در غشای با انخاصه یکتعداد زیاد لفوسیت ها پلاسماسل ‏ #نوترو روفیل : درل 


6 - 1,۵6۴ ۵ موروده : :- از ام او0 زور رت منهج 








ساخته شده است . 


"و3 - 1162100 0۵ و - 1/3 5 تسمت ت علری: ی جبوف ب انف ف را ناحیه نسم 
تشکیل میدهد ! که يك غشای زرد رنگ بوده و از نظر ساختمان ا ز عناصر ذیل ساخته شده : 











مصباناه‌طازع6 90۲2116160 است که نظرب نف ۱ قَ 

فوقانی اه پیتل بل يك ناحیه روشن من بنام مار ۶ 0۶ 209 عمع(ه وجود دواد : اینا ی 
الف : اج 0 6 .- نورون های تغیر یافته بوده که هر حجره دارای: 

يك قسمت مرکزی که در آن هسته قرار در ۱ استطاله بعیده یا دندریت که بطرف سطح 














سم در سویههاي مختلف در 3 تسمت قاعدری پیت ار 
ارند. .. حجرات شمی حیات" کوتاه داشته ۳0 بعد از مرگ این حجرات, توسط انقسام حجرات 
قاعدوي ؛ حجرات جدید شمی تشکل مینماید. و اين یگانه مثال 1368606781100 نبورون 
ها در پستان داران میباشد . 

یبن کلاعع تواناممامعاعناد 16 .- حجراتب 


هسته های حجرات تب شم 











حجراتقرر درد .هر حجره در سطح آزد خود تعداد زیاد ۰ ول دار سایتوپلازه 
این حجرات حاوي صبا ن زرد رنگ بنام 1100111560106 میباشد . و ور 
9 - هوالع [62ظ 1116 :. -,حجرا رات کو< چك اند که در قسمت عمیقه اپیتل بالاي 











غشای قاعدوی قرار دارد . سطح اپیتل نمیره سند .. . یکتعداد زب زیاد این حجرات در تول 
سپ گرفته اما یکما کر آنپا وظیفه استنادي فاوه ی بر ی 


جاوما 








5 0۳۵۵2 همنهما : وس ور رت اپیتل سم 
حباوی: 27 های دمری و لنار ي و با 





بندلن. ه جصی ساخته ۵ شیده . . هم ,چنان در. 
غشاي با خاصه یکتعداد غدرات مصلی بم 24 ۵۲ , وجود دارد که افرازات . 





۳ هاي عصب 2 میم 








آن سطح اپیتل شمی را شستشو مینماید . اين مایع در انتقال بوي توسط اخذه هاي حجرات ‏ 
شمي نیز کمك نوده و از نفوذ باکتری ها نیز جلوگيري مینماید. 
6 - ۲۵16۲ 50۴۳۵0۳۲۱0۵ :- از 26۲[05]60۳1 عظم ۳۸01101021 ساخته 





تیه است ۰ 


۳ 02 196 
۱ جدار بلعوم از يك نسج لیفی عضلی ساخته شده که سطح 931۷ ولا توسط ۰ 


و 0 8 1۱۱2۱606» و یبا اه,تهصصنامی 0عتهتات 0۳۵۲60 ۱0| ۱ 





پوشبننده ده در.خالیکه سطع سفلي حنك نرم . 0۵۲( 01 ؛ تن 1:0 و 5 
. توسط 601. کنامصنهن وه ای فرش گردیده است . ث_ِ 
در تحت اپیستل بلعسوم نسح منضم و نسح لفاوي خصرصا د ر جدار خلفی ۱٩0‏ 
و اطراف فنوحه 006] ۸07 سسبب تشکل ادتیع۱۱ 0 ۱9۹0( 
کانعم۲ و 5اتومم: اقب مسیگردد دد در حس‌الیکه تانسل حنکي در دو طرف 010 
رقم قرار دار  .‏ 
" تطبقه تحت مخاط 0112727۳5 از نسح منضم و یکتعداد غدوات مخاطی ساخته شده ‏ 
29 ق استنادی 7۳۵ از نسج م منضم و عضلات بوجود امده است . ۱ 











۱ ۱ ۱ سطع غشاي مخاطی - حنجر ور می پو شاند در اکثر نراحي 01112160 512111160 00ناعو2 
کصانا‌طانمه تفای و در نراحي که به ماس مواد غنانی قسرار دارد 5۱۳۵16160 
| 5 میباشد. اين نو نواحي عبارت از 6018101115 ۰ 0 60۱۵0068۵ ره 
هسعند رن مدا م۷0 به تماس مواد غذاني نیستند اما به اثر فشار اهتزازات 


صرتی توسط ۳ کا0هناوه ناه تاه پوشیده شده . سطح اپیتل حنجره توسط 





5 سوه 





افرا: زات حجرات گابلیت ایستل و فدرات فخاطی تحت اپیتل مرطرب میگردد باين نوات 
مخاطی زیاد تردر ناحیه 016ات زو وولا۱۵ ۵010۱60 لا۵5 وجرد داشته رز بنام ‏ 
05 ۵1۱/۱۵۱۱۵10 یاد میگردد . , ث_ 

در تحت اییتل علاود از غدوات مخاطی غدوات مصلی و نسسج طفاري نیز در شا 

بااخاصه وجرد دارد . ۱ ۱ 

۱ طبقه استنادي حنجره را مضاریف و ععنلات تشکیل دهد . که قسمت اخظه 
۱ مضاریف را غضروف هبالین تشکیل میسدهد ‏ ۰ حال که ار یف خ ۱ 5 
: 0 تما‌دترمی - ۵۳1۵۵6 ۱۱۱ فسسست ت ۵۱۵ ات ۱ 
6 از ضروف الاستیکی ساخته شده است با پبشبرفت سن در غضروف هیالین 
۱ «مناهء نات دادد درحانیکه در غعنرو وف الاستیات این تغیر به مشاهده نمیرسد . 


۱ نجاممه 3 زین ۵ ۳ فه اجه ۳ ۹ 


23 ن:- 
اساس جدار شزن را 20 16 حلقه غضروف هیالین تشکیل میدهد . که هر کدام ا: ن شکل 
ن) داشته و در دو نهایت توسط عضلات ملسا : و نسح منضه با هه دصل میگردد ۰ در فاصله 
ببن حلقه های غضر: وفي نسج لیفی قرار دارد که با 1 100[ سطع خسارجي 
غضروف در ارتباط میباشد . 

اپیتل غشای مخاطي شزن 6010100۵۲,6۲ فعدنان ۵ ۱ یرومم بوده 


که حاوی تعداد زیاد حجرات گابلیت ,؛ و حجرات قاعدوي نزديك غشاي قاعدوي میباشد . 

حت اپیتل شزن نسج منضم - نسچ لفاری و یکتعداد زیاد لیاف ال تین و یکنعماد غدات 
مصلي و مخاطي وجود دارد . که افرازات این غدوات سظع اپیتل را مرطوب نوده و با 
عملیه سرفه به کمك حرکات اهداب اپیتل مسرن . دارت جات و مراد اجبی به خار ج رانده 


۵ 


میسود . 














وسطی آن نازك میباشد . ۱ تک 

جهاز گوبجی دارا ی ضایف یلاس 

2 - تولید لایزوذوم ‏ ۱ 

0 - مواد پروتینی که در 5۳15 ساخته میشوه رجا ی کاربهاییت ها آن 
اضافه گردیده و مواد گلایکوپروتین را میسازد _ ۱ 

6 - بسته بندی یا ۳2601118 مواد تولید ث شده در حجره ۳ 

۰ 0 - ذخیره و غلیظ شدن مواد تولیدی . 

‌ بعد از بستهبندی کل ده هی ازیو خارج دننز حجره 


1 ‌ ترمیم دویاره جدار حجروی. . 


5 ۷ 800 عمط 

در سایترپلازم حجره چندین نوم ۷۹0 وجود دارد که محتریات این و یزیکول ها - 

از هم متفاوت میباشد این ویزیکول ها در ذخیره مواد و انتقال مواد از يك قسمت حجره به 

قسمت دیگر و یا از داخل به خارج حجره كمك مینماید - . مهم ترین ویزیکول هاي سایتوبزم 
قرار ذیل میباشند.. ۱ ۱ 


1 - 506 میم 5 ك 
۱ زمانیکه يك جسم جامد اجنبی (متعامه3) ترسط عملیه 206/60518 داخل ۱ 
حجره گردد ۱ ..يك قسمت از نغشای حجره این جسم را احاطه واز شأی حجره جدا نوده و به 
۱ شکل یلك ویزیکل داخل سایتوپلازمحجره میگرد که ان وبزیکل بنام 102090776 ب یاه 
2 ۷ عنار۳00- 0 ۱ 
مادک از دلج خارع یرد وب کل ین ده کی ویزسکل ها را 


۱ <«« سس ی 











قه.های-فضروفت » هیالزن اش ۱ 
باافغ وضل گزدینده است : ای 
طبقه ۰ خارجه جی یا 2076۳11112 شزن از سح منضم و اوعیه ساخته شده: که شزن را با 





۱ وظیفه اساسی ریه ها تبدله اکسیچن ‏ 0 بن خون ‏ ری نات شده از ری 
جدار اتمه های ریه میباشد . ۰ و ۱ ۱ ۱ 


۱ طرق انتقالی داخل ربوی :- زمانیکه 1۲2۳6۳105 0۳۱۳610۵1 داخل ری گردد در 
ریه چپ به دو 1۲206011 60002 یا 926 27ص( و در ریه راست به سه عدد  ,‏ 
همعط 5۵0000۳ نز تقسیم میگرد دد که هر کدام آن داخل يك 106 ریه میگرده دد . ۱ 

در داخل هر لو ب .این قصبات به ناعصهط 211 ب یا اجه 5682۳1601۵1 تقسیم 

گردیده که فر شاخه آن داخل يك ]968111611 لوب ریوی شدة وبه شعبات کوچکتر 2 
۱ تمصع 0211 تقسیم تقسیم میشود . ۱ . که شعبات نهان ني این قصیات درا جع0زط3:020 با 
۱ قصیبات : ند میدهد. ۱ 
و و هر ی داخل يك ۵ نام ریری شده و و کعاهنطا«0: انم 
را بوجرد میاورد که به تعقیب آن قسمت نهائي طرق انتتالي داخل ر ريوي ي بنام ات 
کهاهزطعم0 9 قر ار دارد د. ۳ نك 

بعد از عامنطط۳۵ط آمدنصع ۳ « در جدار این ی تصیبات یکتعداه ام 
تظاهر نمرده کسه بنام 0 ی یاد شده و در جدار این تصیبات 

















1 


بٍِ 


تبادله گازات شر میگردد. هر 3۲0۳6016 ۳650112101 به چند عدد 21۷60127 


ی 


متوسع بنام 24730478 ۸۵۱۷۵۵1۸۲ وجو 
دارد ۰ که در بین ن این ۱ تعداد زا زیاد ‏ 5205 هام۷6 باز. 


40 21۷76012۲ داراي چندین عدد نامع2۱۷ میباشد .و هر ال یو ل يك جدار بسبار نازث 
داشته که از طریق آن اکسیجن داخل خون و 02 از خون به هوا الویول تیادله ميگردد ۱ 








مسیب‌چردند . کسه هر 


تغیرات ساختمانی 00 آمنطمم1۳0 
ساختمان قصبات بزرگ «اخل بيوي. مشابه شرزن پودد و و زمانیکه به. قصی 





۱ تقسیم می‌گردد تغیرات ذیل در آن بشاهده میرسد : 


۱ 1 - غضرو یف چدار قصبات غیر 
قست 8۳0606 از ببن میرود. ۱ 1 
2- عضلات ملسا زسانیکه قصبات کوچکتر میگردد بشییم زیاد 2 شده و در 
6( بصورت یلد حلقه جدار قصبات را احاطه فیینماید ۹03910 این عضلات 
ملس در یکتعداد حالات الرژیك خصوصا 68 سیب خوردشدن جوف آن و کر نعیجه 
1 - نسج لفاوی تحت اپیتل با خورد شدن قصبات زیاد مک ۱ 
4 تعداد غدوات پا خورد شدن قصبات کم شدد و و در قسمت ت 061۲/0168:ظ از بین 





نله رجه بارچه و چاه گردبد, ر بالا خره س ۱ 


ی و 





601 من ام 0 بوده اما زمانیک قصبات کوچد ۷۳ این ات ابتدابه 
آمه "عنام 0عاهتآن 6 بعتا امه متام ماموطرژو , و بالاخره در 
قسمت ۲0۱6۳1۱016 ۹۳۵10۲ به امه. 6۱۵0101 511۳016 تبدیل میگردد . 


با معاینه توسط ۳.۷ در ترکیب اپیتل طرق انتقالی هرا حجرات ذیل دیده میشوه : 











8 - وم 0161 : توداد این حمجسرات فسوق العساده ریاد بوده و مسواد 


۱ 0 - 66116 56۲0۷5 01112160 ۱۱0۳0 : :2 مایع افر ازی این حجرات سطع 
اپیتل را مرطوب نگاه ‏ میدارد. ۱ 


۰ ۰ امه 32501 :- سب تشک حجر تیک میگرده. 


0 بت 9 میاه - حجرات بدون اهداب بوده که زیاه تر در 30 
" وجود داشته . این حجرات مداد ۳ افراز میکند که در سطح واه ۸۱۷602 مانند بك ثلم ۱ 
قرار گرفته و کشش سطحی ر تنقیص میدهد. 


م۳ 


- "65 و۸ - حجرات مشابه حجرات ورین امعا پوده و 
۱0۹ رگ دد . 5 ۰ 


1 - ۷۲۲0۱06۱۷۲۵,] ها و یکتعداد لوکرسیت های دیگر نیز در اپتل طرق 
انتقالی وجود داشته که از انساج مجاور به سطح اپیتل مهاجرت مینداید . ۱ 








یت 


ساختسسسمان جدار الویول 


هرالویول يك جدار فوق العاده نازك داشته که توسط آ60, دنام اوه مامورزی ‏ 
پوشیده شده و بالای بك 1116111078116 3290106111 استناد دارد . در تحت این اپیتل " 
همر ار يك طبقه نازك نسح منضم که در آن 26وی 1 قرار دارد وجود 
داشته این 020111811 ها توسط حجرات اندوتیل فرش گردیده است و بالای 186600601 . 
0 استناد دار د مانعه بین خون و هوا را 66115 0۵05 با اوعجه‌وه 28 


6 ان ۰ ۵ ۳۱00۱6:21 با 6صه‌طاموعع 01 آن ونسسج 
منضم نازد تحت 66115 5 تشکیل میدهد . در بعضی نراحی این دو غشای 


" قاعدوي با هم یکجا گردیده و ضخامت این مانعه یا 2011161 را تنقیص میدهد . ضخایت 


ین مانعه 0,1-0,5 میکرومتر میباشد . .. 
مطالعسات ۳.۷ نشان میدهد که اپیتل فرش کننده الویول یا 0006169ا06ن ‏ 


دارای اشکال مختلف برده که قرار ذیل هستند: 


۲ 5 ۸ 
1- واام ۵ با 17۳61 معان 0 :- زیاد ترین حجرات 
جدار الویول را تشکیل داده . ضخامت این حجرات به استئني ناجیه که در آن هسته قرار 
داره در حدود 2,-0,05 میکرومتر بوده و توسط 11۱6101 [ ۲ با هم ارتباط دارند 
۱ این حجرات 90 فیصد حجرات فرش کننده الویول را تشکیل میه‌هد. 


- ]] .۳0 6 0 :+ حسجرات مسدور افسرازی اند کسه در بین 


٩020۳۵۵ 15‏ بصورت پراگنده قرار داشسته و حاوي میکروویلی در سطح ازاد خود 


میباشد . سایتوپلازم این حجرات دانه های افرازي داشته و مواد را بنام اصمامع) نو افراز 


مبنمساید. که سطح الویول را مسانند يك فلم می پوشاند و از کشش سطحیو0۱125ع 


۲ 


کصهراع ممتجوم‌رام میباشد . یعنی مواه مشابه حجرات 61272 را تولید مینماید 





کون 


. این حجرات بنام 5 0201 نیز یاد میگردد. . :. 





۱ 3 - 111 ۳ کعاره ربوم با تاج و 10 هام باه ۳ 
۱ منضم جدار الویول حاوی یکت‌عداد الباف ک کولاجن الیاف الاستيك » فبرو بروبلاست + ها . 
لوب سیت ها » پلاز ماسل:169/(». ماعذآ میباشد . علاو ۲ عارعتیوم ها نبیسز در اطرا اف 

وه‌للزجهه قرار داشته شته و یکتعداد عومووعمم ۸ از خو ن داخل نسج منضم شده.: 1 و از 
با اپیتل الوپول را عبور نموده و در سط الوبول قرار بیگیر این باکر وفاژ ها ,سیب پل 
نمودن ذرات خاك و و یکتعداد د باكتري ها گردیده و از همین رو ۷ لالتت اوب نیز یاه 
مسیگرده . در 9 1122 مت رت این مکر وفساژ ها یکتسعداه زی زیاد ۱ 


عارموروع ها را که از رسداازوی فرار نموده اند بلع نموده و به به شکل یل ,عکس العمل 
مثبت به منظور تثبیت آن مشخص میگر دد (وزوم‌به‌زومع).. 

در هر جدار الویول يك یا چند سوراخ وجود دارد که ارتباط ین الوبول ها را قایم موده 

و در صورت بندش و00 اهمتصع] از 05 الو بول ها جلو کیره 4 مینماید 





و 


ی ریه در حدود ود 75 متر میع میماشد و سطع حجراتاندتل جهوه های که در 
جدار الوبول هاي ریه قرار دار به 123 متر مربع میرسد.. 


۱ ۱۳3 :- يك غشای مصلی ایست که دارای دو و ورقه میباشد . یکی ورقه جداری 
یا 121/6۴ [2۵۲[612 که سطح داخلی جوف صدر را مي پوشاند . و دیگر ورقه. حشوی یا 
671 که قسمت اعظم سطح ریه را می پوشاند . از نظر ساختمان پلور توسط حجرات 
هموار اهنامط01501] پوشیده شده که در تحت آن يك نسج منضم سست وجوه دارد . در بین 
اين دو ورقه يكك مسافه بسیار کوچك وجرد داشته که توسط مایع 216012 مرطوب میگردد 
اژ پلورای حشوی يکتغداد حجابات نارك نسج منضم منشا گرفته ؛ ریه راست رابه سه 
6 وریه چپ رابه دو 6 تقسیم مینماید . این غشاهای ی نازكداخل هر 1.00 نفر 








وااعی ۵۱۱۵۱۵۵ ۲۷۵۱6۵۱ . 
ج ایس تییوت تسس سم 


- 60۱61 ۵۱ ۱ 


اامع ۵۵-۵۱۱۷۵۱60 . ۱ 
اب۱۵۲۵ ظ۷۷۱۱۳ ۱ 


لام 8668۱ . 1 ۱ 


5070:95 0 


آه ۵2۲۱ ۲65۵۱۲۵۱۵۷ آه 5۱۳۵0۱2۲6 .13.1 .ع] ۴ 


,۸ 25۵ . . .. و 












بت ببس موی هچ 


ان سس 


مهفع80 ۵۱ و۳0۳۹0جناو: -5 .۵۱ ۲مامععو( -۴۴ 





اجه بممت‌دااه ما ممعه عط ما عاای .13.3 ,و۴ 





4 تچ جه چه ۳ ۲۳ کی 


۵ 00و ۱۶ 5667 ۳۵6۵۵۵ 0۱/20۱۵ .13.2 ,عز۴ 

06 2006 ۱۵2۵۲ .۱ .و۵۵0 عماانننم پا 
۰ ای .3 .0۵۰۱۵۱ )0 ۷۵ج اجمعبع5 .2 
۱۷۵۳۷۵ .5 ۱۵۵۵۵۲۵۸۵ 50۷۷۲۸۵۲5 .4 
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0۵ ۵ 












۱77۱۲۵۱۷ 
۳۳ 
68 تست بر 
۲6۲۲۱۷۲۵۱ 
060۳06۳0 
كثِ_ِ , 
۱۱۱۱۸( 
7۷" ۱0۳۳۱۵۸ 
0۴0۵۳06۳09 
۳ 
0۵ ۳۹ 
۳/۹ ۲۷۲ 7-2-"۱| 
۳۹ 5 77۱۲۷۷" 


ابر لصاح کع 3[ 





7 ۲۱9 عناهجاوه‌اااریی 
۲089 ۶ 


.وی م ۰ 





٩۳06۱ ۸‏ ۱ وه 


۱۳۳۵۵8 000 و ۵ ۷۱۵۷ ۵۷۵۲ ها :13.4 .ع۴۱ 
۸ :۸۱۱۵9 66و سع۷۱ ۲عمم طعاط ۴۵۲ .۱۳۵۵2 








0 0560 ۵ 50۳۵ 5۳0۷ ۱۵ 56686 .13.5 .۴۱ 
ان وجونای ۲۵۳۱۱ احمنه۱ ۱۳ عطازجعل 
5 ,۵۸۵۰ ۳۵8۵۱۵1 ۱36 











تفا 





. 5 0 ۵۵ وند0ز۷۵۲ عظ) سوه وا 5 .136 و ۱ 
۱ ۵28 ۲۵۵۵۱۲۵۱۵۲ عط) ۱۱۳۱۵ مععو مه 0) 


5670۶ .3 .4عاصامن .2 ,۲هصصناای مع »۲۷۵۱ .1 . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱3 6۳و ۵۶ ۱0 :اا۵ع عممم5 .13.7 .۴۱ 
م۸ 7 ردان 6 رفن8 نگ اففع8 ه تِِِ ,کلاامعاج و2 م۱ 
ز 








فد سنا 


نموده و هر 1,006 را به قطعات کوچکتری بنام 6 تقسیم میکند . 


اوعیه و اعصاب ریه 

ضون 40 :060 از طریق شریان ریوی از بطین راست داخل ریه گردیده و در 
جدار الویول يك شبکه وسیع 1 ها را بوجود میاورد . که بعد از 0۳ 
در جدار الیول این خون توسط ورید های ریوی به اذین چپ قلب انتقال میگردد . 


مج ريوي میگر دد از طریق 27167165 ۲0116۳121 داخل 
ربه گردیده ۰ بعدا توسط ۱5 هه آهنطمج9:0 ازریه ف تارج میشود ۰ اوعیه لفاوی در 


قسمت عمبته پلورا ؛ و جدار: تصبات وجود «ازند . ریه دارای اعصاب سسپ‌اتيك و پارا 
سمپاتيك شامل الیاف حر/ و حسی برده کم لباب حركي آن سیب تقلص عضلات قصبات و 
تخلیهافرازات شده و لیاف ی حسی آن در چدارقصبات ز لول قار دارند . 











۱ سس دح س__ 











۳ 


و۷ منا ۵00 و عسلیه که توسسط آن وسزیکل « ها از حجره جدا | میگردند بناه 
60605 ؛ یاد میشو د. 


3 ععلناصمین ۳ 
یکتعداه دنه های افرازی اند که از جهاز گویمی منشأً کید . ود «سببسبا. 
حجرات افرازی به کشرت تصادف می‌گردد ج جسامت و تغداد این دانه های ی متفاوت 


7 


4 - ۷ 0 وطاه 
یکتسعداد ویزیکل هاي ذخیروی بوده که یکتمداد مراد را از قبیل لیپید ها و 
کاربوهایدریت ها در سایتوپلام حجرات به شکل 5 9[0[65ع۷ ی 216 1 ذخیره ‏ 
٩00۵ - 5‏ مور ۱ 
این ویزیکل ها حاوی یکتعداه انزایم ها | بوده که موجب تخریب + عناصر اج - حجروي 
مانند باکتریا ها و عناصر داخل حجروي از جملسه ارگانیل سا میسگرده یزوزوه 
تقریبأ دارای 40 نوع انزایم بوده کسسه میم ترین آنبا ۳-9 ۸0 
۱۳۱۹۵ عم روط 1 و 9 میباشد. مر مراحل تشکل ۱ ابر وز وزدم قر ار ذیل 
است : ۱ ۳ ۱ ۱ كثٍِ_ 
- انزایم هاء ی مات از و ی ه توسط ۳ سنیتز یز میگرددب به جهاز گرلمی 
رفته و در آنجا سبب تشکل و یزیکل ها میگردد . انزایم های این ویزیکل ها غیر فعال برده 
و بنام 1006 17 با معامنوه ۷ عمهاهتق برض نام یاد میگردد. . 
0 - این ویزیکل ها با ویزیکل های که از نغشای حجره منشاأً گرفته اند و بنام ۳1100 
90۳016 یاد میگر دند یکجا شده و 19050076 56000۵2 ب ی ۹0 مدر(۴0۱۵0 ۳ 





فصل پانوهم 


رد موه ما۸ ۱ 200 موز 
جهاز هضمی از نظر ساختمان اناتوميك در سه قسمت مطالعه میگردد : 


- 62۷10 [0۲۵ :- این قسسسست شامل 5ون1 - 6۳60 - عناعم70.. 
- طامع 1 ک0صداع نج ا2ی21216ی0۳۵0۳0۵/۷۳ میباشد. 


- ۷06] 186511۷0(]:- دراین قسمت سستم هضمی 62۵50۲۱۱8۱5 - 
6 - ۳۱۵111]۱۱۵و - ۵5)16]ظ1 8۵۵ ۵۵0 ]۵1۱ 


- 60108 -60۱۱۷]- و اه 2021) شامل اند. 


٩۹۲617 - 11‏ ون 01 دلج [ع ۳۱۵۵ : - شتامل 
25ع2۵:161 - ۱۷6۲ و ۵۱۵006۲ 1(ت) است. 


02 و0 
1- 05اب :- لب ها در حقیقت عضله مخطط 0115 0۱010۱۱۸115 مسب‌اشد که 


و 


۰٩‏ ی( 





خارجاً توسط جلد حاوی فولیکول های موی . غدوات چربی و عرقیه و از داخل توسط غشای 
مخاطی پوشیده شده است . اپیتل سطح داخل لب ها يك 21160تا5 167211260 202 
٩0000۹01‏ بوده که در تحت این اپیتل 0700۲12 181111112 حباوی نسج منضم و 
ایکتعداد غدوات مخاطی بنام 21005 1006015 120121 قرار دارد. در بین سطح خارجي 
و داخلی لب ها يك منطته سرخ رنگ انتقالي بنام 2762 1۲۵051110021 یبا 2762 1560 
۳6 01 وجود درد که کیراتین ابیتل این ناحیه فوق العاده نازك و هه , چنان نسج منضم 
تحت اپیتل این ناحیه غنی از دالنوی 0 مباشد . در حالیکه فرلیکول های موي 
"- غدوات چربی و عرقیه در این ناحیه به مشاهده میرسد . و اکثراٌ توسط زبان مرطوب نگاه 
داشته میشود . رنگ سرخ این ناحیه مربوط به تعداد 62011127۷ 1000 میباشد. 


2 - 600 
از نظ ساختمان به لب ها شباهت دارو ۱ ه این معني که از یکتعداد عضلات مخطط ‏ . 

و الیاف الاستيك که خارچاً توسط جلد و از داخل توسط غشای مخاطی پوشیده شده است 
بو جود آمده . غشای مسخاطی ر خسسار تو سط ٩۳2۱6160‏ 0 ۹( 1011 
601 2 فرش گردیده است و در تحت این اپیستل نسج منضم حاوي تعداد زیاد 
رازه 0 , رکهاع شنت و جود در د. ۱ 1 


3 00 
۱ زین در حقمیقت يلك عضله مخطط اسکلیتی بوده که توسط غشا؛ ی مخاطی پوشیده 
شده است . و از نظر ساختمان داراي يك وجه علوی و يك وجه سفلی میباشد. 
وجه علوی زبان توسط يك ساختمان ۷ مانند بنام 15 ٩۱۱10۱15‏ بسه دو 
قسمت قدامي وخلفي تقسیم گردیده است قسمت قدامی سطح علری زبان درشت بوده و از 
یکتعداد ساختمان هاء ی متبارز بنام حلیمات یا 3112( بوجود امده که اشکال ذیل حلیمات 
۱ در انسان ها به مشاهده میرسد: ۱ ۱ ۱ 





- 0۵2۵01۱126 00 ۳111 :- ارتفاع این حلیمات 2-317010 بوده و به شکل 
قطار های موازی با ۷ لساني قرار دارد . شکل این حلیمات مخروطی و نوك آن تیز میباشد 
و با وجود نداشتن کیرایتن سخت میباشد. ۱ 


0 - 0201۱۱26 0 7111121 :- این حلیسمات در بین قطار های حلیسمات 
0 به شکل پراگنده قرار دارد . و در نزديك نوك زبان تعداد این حلیمات فوق العاده 
زیاد میباشد . ساقه این حلیمات نازك اما سطح آزاد آن وسیع است اپیتل این نوع حلیمات 
بسیار نازك و شبکه 2011121 تحت اپیتل به رنگ سرخ دیده میشود . در ساختمان این 
حلیمات یکتعداد محدود جسیمات ذایقی یا 0۷05 2516[ نیز وجود دارد. 


6 - 0201۱۱26 ۵6 ۳6۱ :- تعداد این حلیسات 10-4 عدد بوده و 
۱ سبب تشکل ۷ لسانی میگردد جسامت این حلیمات بزرگ و ازسطع اپیتل تبارز نداشته » و 
در دو طرف ان نواحی فرورفته وجود دارد که در آن افرازات غدوات ۲۲( ۷۵0 زبان که 
آغدوات مصلی اند تخلیه میشود در این حلیمات تعداد زیاد جسمیات ذایقی وجرد دارد. 


6 - 0۵0۱۱۱26 6 :- این حلیمات در کنار هاي قسمت خلفی زبان وجود 
داشته ودر انسان ها زیات انگشاف نه نفوده این حلیمات نیز دارای جسمیات ذایقی میباشد. 


قسمت خلفی وجه علوی زبان غیر منظم بوده و از یکتعداد زیاه نودول های لفاوی 
ساخته شده که 1/3 -قسمت خلفی زبان را 1005115 ۱1۱8۱21 تشکیل میدهد . وجه 
سسفلي زیان لشم و همسسوار بوده و توسط يك ٩112111160‏ 6۱۵]۱۴1260 :۱۵ 
1 پوشیده شده است درتحت اپیتل و غشاء ی بااخاصه طبقه نحت مخاط قرار 
داشته که از نسج منضم , ویکتعداد 620111277 ها ساخته شده است . ۱ 

نا گفته فاند که در بین عضلات اسکلیتی زبان یکبقدار نسح منضم غدوات مخاطی 


و غدوات مصلی نیز وجرد دارد . 


۱ سور 








2565 [ : - یکتعداد ساختمان : های کوچكث بیضوی شکل اند که درغشای 
مخاطي جوف دهن خصوصاً در قسمت حلیمات ۷۵۱1216 01101010 و 10117 ۳۱1۵21 زبان 
وجود دارند . این ها ساختمان هاي مسول حس ذایقه بوده که از نظر ساختمان هر ۵516" 
0 دارای يك مجرا خارجی یا 0016 125616" 06۲ و يك مجرا داخلی یا 12616 1116۲ 
6 میباشد که در قسمت مجرای خارجی میکروویلی های حجرات حسی به تاش مواد قرار 
داشته در حالیکه مجرا داخلی آن محل عبور الباف عصبی حجرات حسی میباشد . هر 
5 2916 [ از سه نوع حجرات ساخته شده است : 


۱ 2 - واای ا2زا0)۳۱ع ۵0 با ۰۱۱5 606010۲ :- در قسمت مرکزی 
جوانه ذایقی قرار دارند . تعداد این حجرات در يكث جوانه 10-4 عدد میباشد . سایتوپلازم 


حجرات روشن ودر سطح آزاد تعداد زیاد ميکروويلي وجود دارد که مترجه 1۵916 0۵167 
6 میباشد. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


- وااع ۹0۱0۵ یبا واا6» ٩116811‏ :- در قسمت محيطي خوانه 
ذایقی قرار دارد و سبب استناد حجرات دیگر میگردد . ۱ ۱ 

» - 66116 ۳82521:- در قسمت قاعدوی جوانه ذایقی قرار داشته و در ترلید 
حجرات دیگر سهم میگیرد ۱ حجرات حسی جوانه ذایقی زمان تحريك میگردد که مواد داخل 
6 2516 1 0۷16۲ گر دو ۱ 

چار نوع احساس ذایقی در قسمت های مختلف زبان وجود دارد : 

مثلا" در قسمت نوك زبان احساس ش‌کی و شیرینی - در کنار همای زبان اخساس 
تسرشی و در محل اتصال قسمت قدامی و خلفي زبان یا ارآ فنم‌آناه اخستاس 
تلخي وجود دارد يعني حسیت 2/3 قدامی زبان توسط شعبات ۲۷۱۳۵۵" 6۱000 
عصب آوزم‌وو) , حسیت 1/3 قسمت خلفی زبان ترسط عصب 0۳۵۲۷۱۵6۵1 0950آب) و 


یس( ۳ 








حسیت اامآعامه و 0۳02۳ توسط عصب 5 به ۷.5./) انتقال میگیردد . 


4 - ]عم[ ۱ ۱ 

دندان ها از نظر امبريولوژي از اکتودرم و میسرو درم مش میگیرد پم ترتیب که 
۳۵۲۵ مینا دندان از اکتودرم و قسمت های متباقی دندان از میزودرم تشکل مینماید. 
دندان ها به شکل دو قوس در بین عظام 10۵۳010۷0112 و ۱۹۵:112 قرار دارند. 

در انسنان ها دو نوع دندان وجود دارند , یکی دندان های ابتسدائي یا شبری یا. 
17 12601010015 که ده عدد آن در فك علوی و ده عدد دیگر آن در فك سفلی قرار 
داشته و تعداد مجموعی آن به 20 عدد میرسد که این دندان ها در ماد ششم و هفتم طفولیت 
شروع به برآمدن فوده و تا دو سالگی تکمیل میگردد و در بین سال های 6-12 سالگی می 
افستند . ايين دندان ها به ترتیب از خط متوسط بطرف مسحیط بنام هاي ذیل باد میگردد 
۲ 06۳0۱۳2۵1 - 1۳6180۲ 1216۲21 - 62106 - ۵12۲ اف و ۹66090 
۲( بعد از افتیدن دندان های شیری جای آنرا دندان های دای یا اص6صط۱ع0 
10 میگیرد که 16 عدد آن در فك علوی و ۱6 عدد دیگر ان در فك سفلی قراردارند . 

و تعداد مجموعی آن به 32 عدد فیرسد .که به ترتیب از خط متوسط بطرف محیط پنم 

های ذیل باد میگردد : 
۲ 0000۲۵ - 1۳06180۲ 1۵216121 - 6۵208186 ۳ ۲ ]۳1۲9 - 
11۲٩۲ ۲۵/۵۲ - ۹660۳0 17‏ - ۱۵1۵۲ 86060۳0 و ۲۵۱2۲ 1۲0] . از 
نظر ساختمان اناتوميك يك دندان دارای يك قسمت آزاد یا 6۲0۷۷۲ و يك يا چنسدین 
ريشه یا 001 که در بیین الویسول های عظام فك قرار دارند می باشد. قسمت 06۲0۱۷ 
یا تساج داندن با ریشه دندان در مسحل 6 یکجا میگردند. هم چنان در قسمت مرکزی 
دندان ها يسك جوف بنام ۷ 0 وجود دارد که در قسمت نپاني ریشسه دندان 
توسط يك سوراخ که 0۲21۳767] آفز۸ نام دازد با نسج منضم اطراف دندان در ارتباط 
میباشد. اين نسج منضم اطراف دندان ها بنام ۱۳6۲۱۵۲۵۳6 06۲1000۳1۵1 یاد میگردد . 

دراطراف 0۱10 دندان يك نسج سخت بنام عاج یا 1261۱116 قرار دارد که این عاج 











در قسسمت تاج دندان توسط مینا یا ۳112111601 و در قسسمت ریشه دندان توسط 
0 پوشیده شده است . 
از نظر ساختمان نسچی دندان در دو قسمت مطالعه میگردد : 


1 - انساج سخت دندان یا ۳ تِ 0 که ناو ]" ۱۹۳0 1۹96 - شامل 
ساختمان های ذیل میباشد : ۱ 


2 - 126116106 16 :- عاج یا 06۳1106 دراطراف 0۱10 دندان به شکل 
یکتعداد خطوط شعاعی قرار داشته که 72 فیصد آنرا مواد غیر عضوی و 28 فیصد 
متباقی آنرا مواد عضوی شامل الیاف کولاجن تیپ آ تشکیل میدهد . مك هاي کلیسم آن 
ببه شکل 16 ۳1۷07۳0 قرار دارد . بنلاً عاج دندان نظر به نسج عظمی سخت تر 
میباشد در عاج يك تعداد کانال های کوچك شعاعی از طرف 0۷10 بطرف محیط وجود . 
دارد که بنام 5 111111121 یاد گس ردیده و در ببن آن استطالات 00000 
0۱1961 ها بنام ۳۱9615 1 8 01۳7685 آ وجود دارد .که در فاصله بین این کانال ها 
۱ الیباف کسولاجن تیپ آ در بسن يك مسترکس 6۵1011160 قرار دارند . سطح داخلي هر 
کانال توسط يك غشاي نازك بنام 5۳621 5 ۷6۱۲۷۵۳0 پوشیده شده که مقدار کلسیم 
این غشا نظر به ال‌اف کولاجن زیاد تر بوده و با پیشسرفت سن ضخیم گردیده و با 
الاخره سبب مسدود شدن این ک‌انال ها میشود. در محل اتصال عاج با 01010 دنسدان 
طبقه عاج کمتر ۲1011161211260 بوده و بنام 6 یاد میگردد هم چنان نزديك 
مینای دندان عاج نیز کمتر ۲101116711260 میباشد. و بنام ۵1]1606111]6] یاد میشرد. 
بر بین 0۳۵06۴01۳6 و 0661106 6 قسمت اساسی عاحج بنام ق0۵۱0 ما6 
6 قرار دارد. عاج قبل از بر آمدن دندان بنام 0601106 011۲0۵۲۷ و بعد از برآمدن 
نام 6 ٩660۲027۷‏ یاد میشود . عاج دندان توسط یکتعداد حجرات بنام 
ا000۳]00125 که در قسمت محیطی 0۷10 دندان قرار دارند ساخته میشود . استطالات 
این حجرات که در بین کانال هاي عاج قرار دارد مسول انتقال حسیت عاج میباشند. 


,ره 








ود 


9 ِ ۳۱۵۲6 : - مینا در اطراف عاج قست تاح دندان قرار دارد کِ سخت ترین 
نسج عضویت بوده و از 7 فیصد مراد غیر عضوي و 3 فیصد مواد عضوي ساخته شده 
است . مواد غیر عضوی همینا را کرستل های 2021116 ۷۲0۷ حاوی کلسیم فوسفاتٍ ۱ 
۱ کلسیم کاریونات و یکتعداد فك های غیر عضوی تشکیل میدهد . ۱ 
واحد ساختمانی مینا را ساختمان هاي منشور مانند بنام 0۲1۹1706 ۵ تشکیل 
" میدهد که در ببن آن ماده ببن النشوری یا ٩۹00۹]۵۳66‏ 0۲۱۹۱۳۵]16 ۱/۵۲ قرار دارد . هر 
منشور مینا از يك حجره بنام 01251 211610 منشا گرفته و شکل شش ضلعی دارد . يك 
قسمت از مینا قبل از تولد و قسماً بعد از تولد ساخته میشود. محل اتصال مینا با عاج 
دندان بنام الا 1 ۲۱۵۱6۵۲ یاد میگردد و 10۳165 1261110۵1 که داخل مینا ميگرده ‏ 
بنام معصزمو 61 اد میشود در اثنای تکامل مینا شکل طبقات را بخود گرفته 
که این طبقات توسط یکتعداد خطوط موازی با سطح مینا بنام 612105 0 ۱۳65 یبا 
1۱1965 و[ از هم جدا میگر دند. ۱ 

- ]6۲06۲ :- سمنت عاج قسمت ریشه و عنق دندان را می پوشاند و 
از ز نظر ساختمان با نسج عظمی شباهت دارد يك برسه قسمت علوي"سمنت غیر حجروی 
بوده و صرف از شبکه الیاف کولاجن در ببن يك مترکس 601611160 ساخته شدد در حالیکه 
در قسمت پانيني سمنت يك تعداد ححرات بنام 5( نیز وجود دارد که این 
حجرات مانند نسج عظمي دربین يك تعداد خالیگاه ها بنام 1061110 قرار دارند که این 
8 ها توسط یکتعداد 621121101111 با هم در ارتباط میباشد. 


2 - انسساج نرم دنسسسدان ها یا ۱۱۵ 0۲ 565و ]" زگ ۱۱ 
شامل ساختمان های ذیل میباشد: 


مرو ( کت سس وت 








3 ۳010 :- از نسج میزانشیم منشا گرفته و در بین 62۷16۷ 0۱010 و ]100 
۰ 621 قرار دارد . و از نظر ساختمان از نسح منضم حاوی حجرات مشابه میزانشيم , 
لفوسیت هاء‌مکروفاژ ها ۰ پلازماسل . يك ماده بین احسجروی جلاتینی و الیاف کرلاجن و 
۱ شبکوی ساخته شده است هم چنان در محیط بولب چسم ۲ ها که سبب تشکل 
عاج میگردد قرار دارد . ۱ 5 

از طریسق [62118 ]00 پولپ دندان بكك شریان داخل پولپ و دو ۷۵1۱16 خارج 
میگردد . علاوه از اوعیة اعصاب هم از طریق 6۵721 ]00 داخل پولپ دندان شده و تا 
جسم حجرات ]0000100125 ها امتداد دارد. .- 


0 - 26۳00۲206 26110001۲121 :- يك شکل تفسس یس رخ ورده 
حناماونز۳ع0 عظام برده که از نسج منضم متراکم ساخته شده . در این غشا بندل ها یی 
الیساف کسولاجن در بین سسمنت دندان و الویول عظام فك قسرارداشتسه و ۵060501لاگ ‏ 
تس دندان را تشکیل میدهد. در بین لیاف کولاجن این غشا یکتعداه فیروبلاست ها 

اوستیربلاست ها نیز بشاهده میرسد . 

اوعیه و اعصاب از طریق این غشا داخل 0۷1۳0 دندان میگردد . 

6 - 210821۷2) یا۱11) :- بیره در حقیقت يك قسمت ازغشای مخاطی جوف ‏ 
دهن برده که در اطراف دندان ها تا ناحیه عنق به شکل ]6۲65 ا۷۵اعطزع قسرار دارد و با 
6 مینا اتصال دارد . در حالیکه در قسمت پائینی با قسمت فوقانی 661۳6۳11۳ 
اتصال شدید دارد . اتصال مینا و بیره ثابت نبرده و اکثراً با پیشرفت سن این ارتباط از بین 

د. از نظر ساختسان نسجی بیره از يك 60110611010 نمجنا وه 0 و 
نسح منضم حاوی الیاف کولاجن ,فبروبلاست و یکتعداد «بفاانمن ها ساخته شدد که 
موجودیت تعداد زیاد ۷ ها در نسج منضم تحت اپیتتل سیب رنگ سرخ بیسره 


ر 


سس من 





تشکیل میدهد - ار ث» 0 
» - ایون ۷[ داخل این یزیکل پمپ گردید محبط اسبدی ‏ بوجود آورده که در 
نتیجه آن انزایم های ویزیکل فعال میشوند. . . ۱ ۱ ۱ 

- لایزوزوم فعال حاصله با ٩0۳06‏ 0 که از خارج داخل حجره میگردد یکجا 
" شده و 15050106 0عقتان را بوجود میاو رد . به عین میخانیکیت با 506 0110 که 
داخل حجره شده یکجا گردیده و در نتیجه آن 00069 تماناهز۵ع۷ تاا۳0 تشکل ان 
"6 - مواد 26 « و 01050۳06 توسط انزایم هاي لانزوزو وم جزیه و هضم 
گردیده ویکمقدار مودا اضافی ان از طریق 606۷۲0516 از حجره خارج شده و یا انیکه به 
شکل ۱0064 اهنا ۲65۱0 ۱0۵0( ارات ی در بین حجره ذخیره میگر دد . 


۱ ۳ _ 5 ۱ 

۱ " این ویزیکل ها بالایزوزوم م شباهت داشته و با داشتن انزای هاء ی 0۸10056 261 و 
02۵۵0 تائیسر 6( 0( یا 1202 را در حجره از بین میبرد . این 
ریزیکل ها در چگر و توبول های کلیه فوق العاده زیاد میباشد. 5 


۱ همه مان 6 
سایتوپلازم حجرات حاء وی یکتعداد مراد فبریلی بوده که چوکات استنادی سایتوپلازم 
| تشکیل میدهد .این ساختمان های فبریلی قرار یل مباشند: ث 


1- دامعهاز؟ معل 


گروی داشته که با مریکی " سشده ده ويك زتجی طریل را ام دنام ۸ 1 ببس «مم 
5 112165 یا ۲11۵106915 0 برجود میاور . این میکرو فلامنت ها در جوار 


ری سس 








1 - ]1۷ .با یا 1۷۲10۲050006 ]1,811 :- معمول ترین نوع میکروسکرپ 
بوده که منبع نور ی آن نورعادی و یا برق عادی میباشد, اینوع میکرسکرپ از نظر ساختمان 
- از يك قاعده یا 0266- بازو با 2110 - ٩1۵486‏ ۳۱۲۲۵۲ - ]1۱6]دنا(20 ۰ ۱۱2۵ ۳- 
- ]5]۳061ا[ 20 6 ۵00۲۵۵0 12 - استوانه های مختلف و يك سستم نرری شامل 

5 09 و 061۲ ساخته شده است. 


۲.۱۷2 و ی ۱۷/10۲056006 ۳۱60۱۲06 :- در ایسنسوع 
سیکروسکرپ به عرض نرر عادی از سترن الکترون ها استفاده به عم میاید . در ایسن . 
میکروسکرپ به عوض عدسیه هاء ی فسيشهني مس هی مقناطیسی برده و قدرت 
۹ با بزرگنمانی ان 70 1 مراتبه زیاد تر از ۷ ,1 , و 6501۱1017 پا 
قدرت تفكيك آن نیز نظر به دیگر میکروسکوپ ها زیاد تر میباشند . ۱ ۱ 

۱ ۱ ۱ ۰پ9۹«ح«ح«ِ ۱ 4 

3 - 1۷16۲0560006 ]۷۱016 1[1]۲2:- در اين نوع میکروسکرپ از شعاع 
۱۷۵ هن استناده به ه عمل | امده و به عسرض عدسیه هاء ی عسادی از عدسیب:-های 

مزا آموم ۱ این که وسکوب 0.1) میکرون بوده در حالبکه «مزانامج ۱ 
میکروسکورپ عادی۲ . ۰میکرون میباشد. 


4 - ۷]16۲056006[ 2-152 :- در اين میکروسکوپ از شعاع ۸6 استفاده 
گردیده زیرا که طول مرج این شعاع کم بوده و هر قدر طول موج يك شعاع کرتا باشد به همان 
اندازه قدرت ۲۹690101100 آن زیاد میباشد و به اسانی در نسح نفود مینماید.. 

5 - ۷[ ,۳۱10168661166 :- در اینوع مسیکروسکرپ نسج توسط شسعاع 


م۳ 2 ۲ص ِ_ ۳۳ / تظض(‌ 
جح ز تب ۱ 





1 


میگردد . 


تکامل دندان ها ث" 
هر دندان در حستسیقت يك شکل تفسیسر یافسه ۹0۵1705 511۵111160 
میا زله‌طانوه برده که 0۲06695 21۷6012 را می پرشاند . ضخیم شدن اپیتل . 
سبب تشکل 0۲8۵ ۲21061 گردیده که در بالای 0۳80 ۳101061 حجرات میزانشیم 
22 هاصعل را بوجود آورده , که در نتیجه آن 01220 ۳۱217161 شکل پیاله مانند 
را بخود گرفته . که جدار داخلي این ساختمان پیاله مانند به حجرات استرانه نی شکل بنام 
2۳6100295 تفریق پذیری نموده و سبب تشکل مینا دندان میگردد . حجرات ميزودرميك 
82 که در کنار امیلوبلاست ها قرار دارد به حجرات مکهبی شکل بنام 000۳010 
15 تغیر پذیری نفوده و عاج دندان را میسازد . اين هر دو حجره شباهت به 05160 
25[ ها داشته و سبب تشکل طبقات مینا و عاج میشود . و توسط همین طبقات این 
حجرات از هم جدا میگردند . که امیلوبلاست ها در قسمت سطحی میناو, اودنتوبلاست ها در 
قسمت داخلی عساج قرار مسیگیسرد . امیلو بلاست ها بعسد از انکه دندان بر آمد ترسط ‏ 
0 سعحی از بن رفته . در حالیکه اودنتوبلاست در سطح داخل 0۱10 تا آخر حیات 
باقي می ماند. 


5 - 1005و 91۲ 

2 یا لعاب يك مایع مختلط امصلی و مخاطی بوده که توسط غدوات لعابیه 
تولید گردیده و در ترکیب آن مواد پروتین کاربوهایدریت - فك ها - حجرات تفلسی اپیتل 
جوف دهن پلفوسیت ها. گرانولوسیت ها, 12۸ و و یکتعداد انزایم .ها مانند 0۲۷۵۱۱86 
و256 [12] شامل میباشد. قسمت اعظه لعاب دوباره توسط مخاط تیوب هضمی جذب 


میگرده و داخل خرن میشوند. ده و نوع غدوات لعاییه وجود دارند: 


سکپ سس 





- 212005 ۹211۷277 101001 :- یکتعداد غدوات کرچك لعسابیبه 
بوده که در نسواحی مختلف غشای مسخاطی جوف دهن قرار داشستسه و بنام های - 
05 ۱۲۵0۱2 - فلصهاع همع صول‌صهاع نومزآ فمصفاع مطناماهم یساد 
, میگردد. ۰افرازات اين غدوات در مرطوب نودن جوف دهن و مسحافظه شودن غشای مخاطی 
جوف دهن کمك میکند. 


0 - هه /[1 "1110۲ :- شامل غدوات ذیل میباشد. 

5 0270110 :- بزرگترین غبوات لعابیه بوده که در قسمت سفلی و 
قدامی گرش قرار دارند و افرازات آن توسط يك مجرا بنام 0۱6۲ 916۳001 یا 5161568 
1 در جرف دهن تخلیه میگردد و از نظر ساختمان نسجی از عناصر ذیل ساخته شده 
اللف : 115506 5۱00۵0۲۱۱۵ : - هر غده تزسط يك کپسول نسج منضم لیفی 
بوشیده شده که از آن یکتعداد حجابات منشا گرفته و غدد را ابتدا به 1.۵106 و بعسدا به 
06[ تة تقسسیم مینماید هراین حجابات نسع منضم 7 حجرات زیات نسج شحمی و 
یکتعداد وهاانموه ها قرار دارند ۱ 8 

آپ : 02۲۵۲۱۵۷۲۱۸۵ بنا 2610۷5 يا قطعه افرازی غده نیز یاد میگردد و و از 
یکتعداد حجرات مصلي ساخته شده. این حجرات يك هسته مدور قاعدوی داشته و در راس 
حجرات ميكروويلي های فراوان وجود دارد.هم چنان در قسمت بالائی حجرات دانه های 
افرازی نیز به مشاهده میرسد. در اطراف قطعه فرازی حجرات امزاه‌طازمه ۰0 وجود 
دارد . ۱ ۱ ۱ ۱ 
قطعه افراغی غده « شامل ۳۹ 40 ]0۱۷61-1۳0 9]۲1۵160-و بکت یداه 
قنات هاي نسبتاً بزرگتر بوده که تام اين ها با هم یکجا گردیده و ترسط قنات 516008 در 
جوف دهن تخلیه میگردد . اپیتل اين قنات ها در ابتدا مکعبی - بعداً استوانه نی بالاخره به 
خشت فرشی متطبق تبدیل میشود. هم چنان در قسمت قاعدوی قنات های مخطط یکتعداه 








خطوط وجو د داشته که در حقیقت چین خودهگی ای قاعد: وی حجرات مخطط بوده که 
دربن آن مایتوکاندری يا قرار دارد . ۱ ۱ كِ« 


ِ سس "دننك هو :> ثٍِِ 


اعدا و ۳۳9 قاعده جرف دهن تخلیه ر گ ود . از نظراساخه مان 2 مانیر ... 


21310 00 از بکیسول - حجابات و یکتعداد 2010015 ها ساختم شده به این تفاوت ‏ 
که افرازات غدوات داهج مصلی ۰ بِ غدوات ج نزن ۱201 مصلی: ۲ و مخاطی یا" 
۵ میباشد . ۱ 


ِ او امدوهنا ار ۱ كثِ_ِ ۱ 

این غدوات در تحت غشاء ی مخاطی قاعده جوف دهن قرار دارند و ار نظر ساختمان 
سجی با غدوات 02۲0110 و کهاناطان‌صعووان شباهت.داشته به این تفاوت که در اینجا 
يك کپسول و اضع وجود نداشته و و هر غده دارای يك قنات جداگانه بوده هم چنان در این 
غدوات بر علاود یکتعداد 261100115 های مخاطی یکتعداد 20100۷5 هاي 70160 با 
" مختلط هم وجود دارد . در حالیکه تعداد 26100115 های مصلی بسیار کم میباشد. 


6 مادم ثّ ۱ 

سللف جوف دهن را حنك یا 116 تشکیل میدهد که ۶ مقدام آن بنام 13۳1 
7116 از نسج عظمي ساخته شده در حالیکه قسمت خلفی ان بنام. ۳21216 ]301 یساد 
گردیده و اساس آنرا يك نسج منضم لیفی تشکیل مي‌دهد . حنك سخت از نظر ساختمان. 
نسجی از 0 50121105 ٩1۳2111160‏ غشنای بااخاصه. حاوي نسج منضم - غدوات 
لعابیه ونسج شحمی و 06۳10516170 عظام ساخته شدد . در حالیکه حنك نرم در زمان بلع 
نمودن مواد مجرا 01۱2۲۷۲۱۶ 0 را : مسدود عوده و از ز داخل شدن مواد به بيني جلوگیری 


سس ,ره 








سنا 


مینماید. حنك نرم ا از نظر ساختمان نسجی در سطح انفی توسط اپیتل تنفسی و در قسمت 
های متباقی توسط 601 5008۴10105 0 پوشیده شده غشای باافاصه تحت 
اپیتل حنك نره از نسح منضم و یکتعداد غدوات ساخته شده , در تحت غشای بااخاصه يك 
طبقه نازك عضلی بنام ۱0 قباانامکت ۷ وجود دارد. 


7 «ححطم 0 
۱ 5 عبارت از آن سمت بلعوم میباشد که در قسمت خلفی زبان و عقب جوف دهن قرار 
دارد . ه از ز نظر ساختمان نسجی با جوف دهن شباهت داشته و توسط 5]۲۸11]1۵0 


0۱ 0۵۱۱0۵ پوشیده شده است . 


0۵ 


ار نظر ساختمان نسجی تقریباً ما قسمت هاي تبوب هضسی از نظر ساختمان نسجي 
از چار طبقه ذیل ساخته شده است : ,۱ 


۱ - 1۱01605۵ 8 با ۱۵۴۵۲۵۵6 1302060۷5 ت 
طبقه مخاطی سطح داخلی تیوب هضمی ر | میپوشاند و شام عناصر ذیل میباشد. 
2 - ۵01000110۲۱ :- این ابیستل در شسروع و ختم تیسوب هضمی از نوع 1100 
زره جنامصصهنوو 60تاه50 ۵۲۵11۴260 و در مستسباقی نواحی از نوع 5117016 
[0, 60110۵ میباشد. ‏ 5 ث_ِ 

0 - 0۳02۲۲۵ 3 : - اساس این طبقه را نسج منضم تشکیل میدهد . 
در بین این نسج منضم مکن ومماازم2» 2000( . عناصر لفاوی و غدوات نیز وجود 
داشته باشد. ۱ 

۲ - 1۱6052 ۳ ِ- ین طبقه اک [ در دو طبقه (طبقه داخلی حلقو ی 
و طبقه خارجی طولاني ) در سرحد طبقه مخاط و ععت مخاط قرار دارد 


723 سس سس 








ایب نا 


طبقه مخاظي تبسوب هضمي در بصضی نواحسی دارای یک تیدا تبسارزات 
انگشت مانند بنام ۷111 و در بعضی نواحی دارای یکتسعداه فسرو رفتسگی ها بنام 
ان میباشد. ۱ ۱ 


2 - 6092اج انا زمر" ۱ 
ین طبقه نیز از نسچ منضم ساخته شده که دربن آن یکتعتاه زیاد 21000 
2۳0111277اعصاب و غدوات وجود دارد هم چنان در این ۰ طبقه ييك ضفیره عصبي 
پاراسمپاتيك بنام تن 5 ۱( نیز بشاهده میرسد.  .‏ 


3 - و نام ماه 2 ۱ 

از د, و طبقه عضلات ساخته شده که طبقه داخلی الیاف حلقوی , و طبقه خارجي آن الیاف 
طولاني میباشد . اما در بعضی نواحي يك طبقه سوم عضلی نیز بشاهده میرسد . این 
" عضلات د ر ثلث علوی مری از نوع مخطط اسکلیتی « و در متباقی نواجی توب هضمی از 
نوع ملسا میباشد . اکثراً دربین دو طبقه عضلی يك ضفیره عصبی پاراسماتيك بنام 5 
۳123۳05( ماج ایا هدع ام 5 ۸۱۷6۲۵۵07 وجود دارد. 0 ۱ 
4 - 67092 هنن 1 یا انامه 20۷ 2ص 7 
در نواحی که طبقه خارجی توسط نسج منضم با اعضای مجاور ارتباط داشته باشد 
بستسام هتاناصی 20۷ معنب ۲ و در نواحی که توسط غشای مصلی یا 06۵00۴61121 
5 پوشیده شدد باشد بنام 3 ۱:۱۱:62[ یاد میگردد . 


دنوهطممجه0 


ساختمان تیوب مانند است که از بلعوم شروح : و بعد از عبور غودن هناودنه ی 


سس ,ی 








وروی جد 


معده وصل میگردد و تیب در حدود 0 سانتی متر طول دارد و از نظر ساختمان نسجی از 
دخل به خرج از طبقات یل ساخته شده است: ۱ 


1 - 10۱6058 ۱11162[ :- ۱ 
2 - 6010۱6110۲0 :- یك 601 50028110۵5 0 ات 1101 


بوده که در حجرات سطحي آن دانه هاي ۱۵ 10 و جود داشته اما بصورت مکمل 
0 آنه شده است. . ۱ 


0 - 0۳00۵۲۱۵ 1,۵1112 وس از نسج منضم سست ساخته شده و در بین آن ‏ 
عناصر لفاوي یا به شکل پراگنده و یا به شکل نودول های لفاوی وجود دارد . هم چنان در 
قمست سفلی مری نزديك ناحیه 037013 معده,در اين طبقه یکتعداد غدوات مخاطی بنام 
5 2۳0126 نیز وجود دارد. 


» - ۱06059 ماه و از عضلات ملسا ساخته شده و در سرحد بین 
طبقه مخاط و ععت مخاط قراردارد . 


2 - 12106052 50 منم دك« ۱ 


و - کز۲ا 00۹۵ 0۵ 1 ۱ 
از دو طبقه عضلات ساخته شد که طبقهدخلي 1 الیاف ری رطق خارجی | آلیاف ‏ 








طولاتی بوده اين عمضلات در ثلث علوی مسری از نوع مسخطط اسکلیتی - « 
متوسط اسکلیتی و ملسا و در ثلث سفلی از نو ملسا :میباشد ضخابت طبته ععار بر 
نزديك معده زیاد گر دیده و سبب تشکل 011۳06016۲ 06500۳0۵826۵1 ۳6ا9هتٍ میگردد که 


۱ 5 از برگشت مواد غذانی از مه به مری جلوگیری مینمید. 


4 هتاناه بلج هم زمن۳" 5 ۱ 
: از نسج منضم ساخته شده و مری را با اعضای مجاور ارتباط مرو 


طممصماک ‏ 
با نایهمترسع توب ی بوک تقریبا در حدوه 3 - 2 یترظرفیت ده و از ۱ 

نظر اناتومی از ۳۱0۱۵ ۳0137۰( و 010۲115 ساخته شده معده دارای يك انحنا 
کببیر یا 6۳۷۵176 ما12 و يك انجنا صغیر یا 00۳۷21076 ۹ میباشد » معده 
در قسسمت 687014 خود دارای يك معصره بنام 50۳1۳06161 امهعهداجموعه 0( 


یا ۲ 6270120 و در قسمت 0110۲15 بنام 5۳1۳6]6۲ 0۷۱۵۶16 است 


معده به كمك عصاره معدوی در تجزیه مواد غذائی , و هضم آن سهم گرفته و هم چنان یکسقدر 
کم مواد از طریق غشای مخاطی معده جذب میگردد ۰ تخریب و هضم مواد غذائی به کمك 
۳101 - 06۳۲518 و 10256 ] صورت گرفته درحالیکه افرازات مخاطی معده سطح غشای 
مخاطی معده را پوش و محافظه میکند. , هم چنان طبقه مخاطی معده يك ماده گلایکویروتین 
را بنام 120107 1017115510 تولید مُینماید که در جذب ۳12- ]۷1 کمك مینماید. از جدار 


معده آب - مك ها-گلوکوز- الکو و بعضی ادویه جات بصورت مستقی, جذب میکردد 
مه از نقر ساختمان نسجی از داخل به خارج از طیقات ذیل ساخته شده است 


1 1۳۳۱۳1۳00۹2 ۵ ۳ و 
3 - 600۵/1010 :- اپیتل غشای مخاطی معده ييك دننام ۵ 


سح 





60 بوده که در ظرف 4 - 3 روز تجدید میگردد. 


0 - ۵ ۵ 8 : - غشای باا خاصه معده از نسح م منضم حاوی | الیاف 


در فاصله ین غدوات معده قرار دارد. 


» - ۲1۱1160523 داهن وه +- از دو طبته عضلات ملسا ساخته شده که طبقه 
داخلی آن الیاف حلقوی و ظبقه خارجی آن الیاف طولانی میباشد , از اين طبقه یکتعداد 
الیاف عضلی داخل طبقه مخاطی معده میگردد . ۱ 
طبقه مخاطی معده از یکتعداد زیاد غدوات ساخته شده که افرازات این غدوات در 
سطح داخلی معده توسط یکتعداد سوراخ ها بنام واام 16افع با 2261116 ۲۵۷6۵۱۵ 
تخلیه میگردد . غدوات طبقه مخاطی در نواحی مختلف معده از خ خرد خصوصیات جدا کانه 
داشته و قرار ذیل میباشند: ‏ ۱ ۲ 


۱ االف - 212705 2۳0126 :- اين غدوات در حقیقت ادامه غدوات قسمت سفلی 
مری بوده که از نظر شکل تیسوب مانند ساده و یا مرکب | اند و افرازات مخاطی دارند . 
افرازات چندین غده در يك ]۳01 »25و تخلیه میگردد . ک 

ب - 5لجهاع 000 200 ۲0۳۵۱6 :- از جمله غدوات مهم معده برده که از 
نظر شکل تیوب مانند مستقیم بوده و هر غده دارای يك قسمت قاعدوی - عنق و يك قسمت 
باريك فوقانی میباشد که در ]01 6 باز میگردد . در ترکیب این غدوات حجرات ذیل 


وجود دارند: 


- واای ۱6۲ با کاای 06041 با 6ااع) 7۷11۱086116 :- این حجرات در 
قسمت قاعدوی غدوات قرار دارند ..شکل مکعبی داشته و در سطح ازاد ححجرات آن 
میکروویلی به مشاهده میرسد این حجرات 0601۳08011 را افراز نمرده که بعداً در تحت اثر 


# 


7 )کج سس 











01 به 060510 تبدیل میگردد . این انزایم پروتین ها را به 0001106 های کسرچك 


- ولاع اهاع2۳1جی کااع) 0106 :- اين حجرات یا بصورت منفرد ویا به 
شکل گروپی در قام نواحی غده در بین حجرات دیگر قرار داشته اما در قسمت عنق غده 
تعداد شان فوق العاده زیاد میباشد . شکل این حجرات مدور یا اهرامی - هسته حجرات 
مدور و مسرکسزی و در سطح ازاد حجرات مسیگروویلی و 2021160 تفاناای 1۱۵ 
بشاهده میرسد . اين حجرات 16 یبا ۱ ۲ مسمعد وی و 1111116 


۲ را تولید مینماید. 


- کااع) 066 100160115 :- تعداد این حجرات کم وصرف در قسست عنن غنه 


دیده میشوند . این حجرات مواد مخاطی را افراز مینماید. 


- ۱۱5 006۲۱0۵آيبا و5ااع ۱06]] ۸۲8۵61068 :- حجرات کرجنك اند که 
مواد افرازی آن از طریق غشای قاعدوی در 020111277 های غشای با اطضاصه نحلبه 
میگردد . ۱ ۱ 5 ۱ ‌ِ" 


این حجرات 96۲0]001۳6و 20511116 را افراز مینملهد. 


- 6۱۱5 نانک سنا یا 5 0 :- این حجرات غیر نفرخ ده 


در تولید حجرات دیگر سهم گرفته و درصورت متضرر شدن ابیتل سرد هداد این 
حجرات زیاد میگردد . مثلاً در واقعات 166۲ 06016 تعداد این حجرات نرق العاد: زیاد 


میگردد . 


۳ ج :- 325 ۱۳۱۳۱۳۱۹ - این غدوات شکل تیسوب مانند سادد ه با عبت 
داشته که اکثریت حجرات آن مواد مخاطی را افراز مرده اما یکتعداه که حجرات اندو کر ین « 


0( ۱ » 
ها 








115 02/162 نیز در این ناحیه به مشاهده هیر سل  ,‏ 


2 - ۱۱۷۵۵۹2 انا نون 


۱ از تسج منضه حساوی الیساف کولاجن رده | ۵م و الیاف عسصسبی 
5 1111655116۲ ساخته شده است. 


3 ۳ 3102 ۳ ۹ ۱ 
از سه طبقه عضلات ملسا ساخته شده که طبقه ذاخلی لیاف مایل - طبقه متوسط 


الیاف حلقوی و طبقه خارجی الیاف طولانی میباشد. 


4 - 561052 00162[ ان 

از حجرات ۱6601061181 , و نسج منضم سست حاوی 62011277 0 ,۶ 
اعصاب ساخته شده که دراقنمت انحنا کبیر و ضفیر معده توسط ۲ با میزانتر 
ادامه می یابد . 


نت۳۳ 


مصعاص ۱ ۳0211 5۹ 
امعای رقیقه از قسمت 010۲ معده شروع و الی 666۱177دامه می یابد . امعای 
رقیقه دارای سه قسمت میباشد: 
2۱00060۱۳0]آکه تقریباً -25 سانتی متر طول دارد . 
«اجن آه که در . حدود د 2 متر طول داردد . ۱ 
۱ 0 که طریل ترین قسمت امعای رقیقه برده ودر حدود 3 متسر طول دارد . 
وظیفه امعای رقبقه تکمیل نمودن هضم به کمك یکتعداد انزایم ها - انتقال مراد غذانی از. 
معده به امعای غلیقه 7 جذب موله فضم شده توسط خرن رف و فراز با یکنعداد هو, مرن ها 





۱ وس 








غشای حجره يك شبکه را نام 60161 6611 جوجود میا ورد که در نگهداشت ت حجره کمك 
مینماید .بندل هاي یتیس ۱۱ با دامه‌ها 1010( یا هم یکجا گر دیده و 
در تشکل ۷ 0 0 ,« و دیگر ساختمان ها که از سطح حجره تبارز مینمایند سهم 


2 - کمآندرن ممز 
2۳ 5 قطر داشته شته و از يلك پروتینبنام نا بوجود آمده است . حلقه های 
ان[ با هم يك جا شده 0۳0]0]112706015 را میسازد .که در جدار 16اظ۱90]۱۷ 
13 عدد ۳۲۵۲۵۲11۵۳0625 طولاني قرار دارد میکرو تبول ها داراي وظایف ذیل میباشد: ۱ 
24 - سیب استناد اد سایتوپلازم گردیده و از 5 تبسول های کات جلوگسری ۱ 
مینماید. 

9 - در انتقال مواد حجروی كمك میکند. در غشای ربکا ها و ارگانیر ها یکتعداه 
مواد پروتینی مانند 0۷۲611 و و 16106510 وجود دارد که با میکرو تبول ها لتصاق ده : و 
حرکت مواد رادر طول توبول ها اسان میسازد . مثلا حرکت مواد در طرل اکسون . ۱ 

- در ائنای انقسسام حجروی میکروتبول ها سبب تشکل 501۳01" ۳ 
میگردد. ‏ »۳ 
0 - در تشکل 01112 سهم میگیرد . 


3 - کاصه‌صج 1 عاهنهعصعنم] ‏ 
10 قطر داشته و يك حالت بین البینی را در بین میکرو فلامنت ها و میکروتبول 
ها داردپروتین که در ترکیب فلامنت های بین البینی وجود دارد در حجرات مختلف متفاوت ۰ 
بوده مشلاً 6۷101610115 در حجرات اپتیل-6۲0]11211601 در حجرات عصبی - 
0 در عضله. 0۲۵۱618 201016 برنه۲۱۵:1۱) ۱۱۵۱ در 0616 1۲ و 101018 
در ۸۵ ۲( ۱ 





" الف - 1۳60۱2۲۱6 ام یا 6۲۵۲۱۳۵ ]0۵ ۷۵۱۷65 :- عبارت از تبارزات 
طبقه مخاطی و تحت مخاط بوده که در 0( شروع و در قسمت نیسه تا از. 


بین میرود. 


ب :- واوری 200 ۷۲ :+- ۷111۲ با ذغابه عبارت از تبارز انگشت مانند 
طبقه مخاطی امعای رقیقه بوده که در زمایع توسع امعای رقیقه از بین میرود . این تبارزات 
صرف توسط اپیتل و غشای با احاصه بوجود امده و طبقه عضلی مخاطی و تحت مخاط در 
آن سهم نمی گییرد . 5ا0۲(0 که بنام 212805 106۲10108 نیز یاد میگردد یکتعداد 
فرورفتگی های نسج اپیتل در طبقه مخاطی بوده . که تا طبقه عضلی مخاطی امتداد داشته 
و به شکل يك غده در سطح طبقه مخاطی امعای رقیقه باز میگردد . 


ج- | 1111670 :- ساختمان های اند که در سطح آزاد حجرات استوانه نی 
۳۵ 
امعای رقیقه قرار دارند و به شکل 00۲06۲ ۹1۳1260 مشاهده میگردد . 
تام ساختمان های فوق الذکر سطح امتصاص امعای رقیقه را به نوبه خود افزايش 


امعای رقیقه از نظر ساختمان نسجی از داخل به خارج از طبقات ذیل ساخته شده 


1- 0۷6052 2162[ 
۵- 601006۱0۳0 :- یسك اوه ۲فصتناام ٩۳0216‏ برده که در ترکیب آن 


- 6۱5 ۵0507001۷6 :- یکتعداد حجرات استرانه نی شکل برده که هسنه 
حجرات قاعدوی و در سطح آزاد شان تعداد زیاد میکروویلی وجرد دارد . 





قرو 


سطم میکروویلی ترسط طبقه نازك گلایکوپروتین بنام 81276008219 پوشیده شده و 
"در قست قاعدوء ی آن یکتعداد منفد ها وجود داشته که جذب مراد پروتینی کاریوهایدریت و 
مواد شحمی از همین طریق صورت میگیرد . ۱ 
- وااع ۱۵۵۱1۵۲ : (- این حجرات در قاعده کربت یا غده قرار دارند . 
که حجرات شکل استرانه نی داشته , در قسمت ۷111۷ به 66115 20501011۷6 تبدیل 
میگردد. ۱ ۱ 
- واای 0۵1۱۵11 :- در قاعدد کربت در بین حجرات 1101116161112160 قرار 
دارند. این حجرات سبب افراز یکتعداد انزایم ها مانند 060]10256 گردیده که عسلاوه از 
تجزیه مراد پروتبن در تخریب باکتری ها نیز سهم میگیرد. ۱ 
۱ - واای 600161 :- در فاصله بین 66115 ۸050۲][۷۵ قرار داشته و مواد 
مخاطی را افراز مینماید. تعداد این حجرات از طرف 1210100601111111 بطرف امعای غلیظه به 
تدریج زیاد میگردد . ۱ ۱ 5 
- 6116 ومع جمعن ان :- در قاعده کریت قرار دارند که در ابتدا مقدار مسخاط 
آن که ولی خاصیت انقسام ان زیاد میباشد. و زمانیکه مقدار افراز مخاط آن زیاه گردید 
ص تا را از دست داده و از کرپت بطرف ۷11 از بین میروند. ۱ 
- وااع 62۷60۱۵460 :. - تعداد این حجرات که بوده و در سطح ازاد خود دارای 
میکروویلی ضخیم میباشدگرچه وظیفه ظیفه اصلی این حجرات معلوم نیست اما مکن به به شکل 
0 عمل نماید. 
- واای ۷]12۳۵1102 :- عبارت از یکتعداد لفرسیت ها وگرانولوسیت ها 
میباشند. که اکثراً اییتل امعای رقیقه را عبور نموده وداخل جوف امعای رقیقه میکردد 
- ۱۱6 ۳000006 با ولا 0۱۳۵۳0۵/11 1۱/6۳۵ :- این حجرات هم 
در قسمت کرپت و و هم در قسمت ۷ امعای رقیقه وجرد دارند 
قام حجرات اندو کراین معده - امعای رقیقه - امعای غلیظه و پانقراص تحت عنوان 
۷۹۵۵ 61100011۳6 000۵ 0 004۵1۳0) مطالعه میگردد که قام اينها در 
جدول ذیل خلاصه گردیده است : 





سح ]تست 





۱3۶ 10 20 اباع 6 صذ دلاعع مصتامم0هع ۵۶ و0۷۵6 121161601 .11 .15 18016 
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0 - زا :- از نسح منضم سست ساخته شده که در ترکیب 
111 و در فاصله بين غدوات طبقه مخاطی قراردارد . دراین نسج منضم الیاف شبکوی ‏ 


4 10 20 1000 - لفوسیت ها - مکروفاژها - پلازسماسل - 


ایزنوفیل - نودول های لفاوی و يك تعداد حجرات عضلی ملسا وجود دارد . که تعداد نودول . 
های لفاوی در قسسمت ۲ فوق العاده زیاد بوده و به شکل کستله ها سبب تشکل ۱ 
9 ۱7۱5 میگردد. ‏ ۱ 


6 - 11۱116052 داوم :- از عضلات ملسا ساخته شده که یکتعیاد 
الیاف آن بطرف 10 ۷سیر مینماید. 

02 ۱0006052 - 2 

از نسج منضم ساخته شده و در قسمت 1200061017 در این طبقه یکتعداد 
غدوات نام 5 11111116۳ وجود دارد که مواد مخاطی را افراز مینماید. 


3 - وزبوانه‌فیه هزین 
از در شیقه عضلات ملس ساخته شده که طبقه داخلی لاف دلقر طبقه خارجی 


[1۳162 56۲052 - 4 


از حجرات 061121 و نسح منضم ساخته شده است . 


۱ ناهام 6 6[ 


طول مجموعی امعا ی غلیظه 180 سای بوده که شامل قسمت هی یل میباشد. " 





1۳6 60100 - 1 

" طبقه مخاطی کولون دارای تعداد زیاد غدوات تیوب مانند مشابه امعای رقیقه بوده . 
اس ]1 ندارد . سطح طبقه مخاطی توسط اپیتل استوانه ی ساده با سرحد مخطط يا 
٩0۳121560 ۲‏ پوشیده شده است . وظیفه این حجرات جذب اب و الکترلیت ها از 
امعاء میباشد . یکتعداد زیاد حجرات مراد مخاطی و انتی بادی 12۸ را تولد 
مینماید.تعداد حجرات گابلیت فوق العاده زیاد بوده تعداد حجرات اندوکراین کم دلسی 
دهع 26 وجود ندارد . غشای با اخاصه کولون دارای تعداد زیاد نودول های لفاوی 
۱ بوده و در طبقه تحت مخاط کولون نسج منضم و یکتعداد حجرات شحمی وجود دارد. 
در کولون و 660۷17 طبقه عضلی طولانی غیر معمول بوده و اکثر به شکل سه نوار 
ضخیم بنام 6011 26118 ]" به مشاهده میرسد . در حالیکه در فاصله ببن اين نوار ها يك 
طبقه داخلی حلقوی و يك طبقه بسیار نارك الباف طولانی وجود دارد . چون الیاف طرلانی ‏ 
[[0> 126112 نظر به دیگر الیاف جدار کولون کوتاه تر میباشد . از همین رو سبب تشکل 
یبا ۲12151720107 میگردد. . , 

طبقه مصلی کولون در نواحی که با جدار خلفی بطن وصل نیست دارای يك تعداد 
" کتلات متبارز شحمی بنام 601010162 ۸006۳001665 ميباشد. ۳ 


۸006001 - 2 

ساختمان اپندکس مشابه کولون بوده به اين تفاوت که :.. 
3 - اپندکس باریکترین قسمت امعاء میباشد. 

0 - کرپت های اپندکس واضع نبوده . . 
» - اپندکس بصورت مکمل توسط ده طقه ی پرشیده ‏ شده و 6011 20101۵[ در 


اپندکس وجود ندارد ۰ 
8 - در طبقه مخاط اپندکس تم تعداد زیاد نودول های لا ی وجود دارد . این نودو ‏ 


سس 








ایو 


های لفاوی در زمان تولد وجود نداشته و تا سن ده سالگی بتدریج زیاد میگردد . بعداز این 
سن مقدارنسج لفاوی بتدریج کم میگردد . 


116 16010۳0 -3 

ساختمان مشابه کولون داشته به اين تفاوت که : 
2- طبقه عضلی حلقوی آن بصورت مکمل ترمط طبقه عضلی طولائیپوشانیدهشدهاست و 
01 در رنکتم وجرد ندارد . ۱ 
0- طبقه مصلی یا بریتران در قسمت قدامی و جنبی ثلث علوی و قسمت قدامی ثلث 
متوسط ریکتم وجود دارد . 5 ۱ 
6- در ریکتم 0۳0۱010162 دمن عون وجود ندارد . 


4 - [وجج ۸۵۱ 16 

اصف ۸۵1 تقریباً 4 سانتی متر طرل دارد که 3 سانتی متر فوقانی آن ترسط . 
غشای مخاطی و يك سانتی متر بانین آن توسط جلد پوشیده شده. فسست که توسط غشای 
مخاطی پوشیده شده است به دو حصه تقسیم میگردد. ۵- 0۵11 ۱1000۲ که 15 ملی متر 
فوقانی را تشکیل میدهد.0 - 0۵71 10۷6۲ که 15 ملی متر پائین را تشکیل تتيدهد. 
طبقه مخاطی قسمت فرقانی توسط اپیتل استوانه ی پوشیده شده ی در حدود 12 - 0 عدد 
التوات طولانی را بنام مصصنامی 21 نشان میدهد . نهایات سفلی مصصصنامی 211۵1 
با یکدیگر توسط التوأت عرضانی کوتاه یکجا گردیده و ۷۵۱۷۵5 ۸1121 را تشکیل میدهد . 
که ۷۵۱۷۵۹ 21161 با هم یکجا شده و يك خط عرضانی را به شکل يك حلقه بنام 
6 ۳6۵]۱۱۵/6 تشکیل, میکند . 

طبقه مخاطی قسسمت پائینی ادرف اق۸ ۱ نحص 15 ۵۷۹۲ ) تسوسسط 
امه ونا50۱۵0۳88 5۳۵11]160 ۵1۲۵1۱۳۱۱26۵0 ۲۱۵1 پر شید شسده و بسسدون 
5 21121 میباشد.این قسمت بنام 0 یبا 720۳76 ۲۵۸۲۱5۱]101041 آ اد ۱ 





یسم( 31 ۱ ۶ ۱ گت تست ۱ 








وب 


میگردد . که سرحد سفلی این ناحیه را 1106 ۳116/ایا 1106 ۲111100 می نامند .8-10 
ملی متر پائین ترین قسمت 0111 ۸۲۱۵1 توسط جلد حاوی فولیکول های موی ۰ غدوات 
جربی و غدوات عرقیه بوشیده شده است . 
ادص |۸۵ توسط عضلات حلقوی و طرلانی احاطه گریده که الیاف د حلقوی ان در 

قسمت سفلی ضخامت کسب نوده 5]0111۳6]61 ا2 1010۳۳۵1 را میسازد . و با الاخره 
در قسسسست خارجی 2 ۵1 يك گروب از عضلات مسخطط سبب تشکل 
۹2۵ 201 61611۱۵1 میشود . ۱ 

هم چنان در طبقه تعت مخاط ادص ۸۵ يك ضفیره وریدی متبارز بنام [۱69۵ 0 
5 111011101۲110102 در سس ند 6 06011۳۵۱6 و 616۲1۵ 
ال ۲ نزديك نهایت سفلی لقصدء [۸۱۱۵ قرار دارد. 


۳ 0 0 ۹ [۳۳۱۳۳0۵:- شامل غداوت ذیل میباشد. 


6 م۵ نك ۱ 

بزرگترین غده اگزوکراین تغیر یافته بدن بوده که تقریباً 1.5 کیلوگرام وزن داشته و در 
تصت(8 101001۱۳۵ بطرف راست موقیعت دارد . و تقریباٌ قام مراد جذب شده از انتعا » به 
ستثنی یکمقدار مواد شحمی که توسط سستم لفاوی اخد مبکودد . داخل جکر میشود. 
0 خون از طریق شریان کبدی و 60110100 /1601) خن از طریق ورید باب 
داخل جگر میگردد . آن قسمت از جگر که از طریق آن قنات های صئراوی خارج و ورید یاب 
و شریان کبدی داخل جگر میگردد بنام سره جگر یا ۳01]011000115 باد میشرد. . 

جگر از نظر ساختمان نسجی از 2 و 027611613171۵ ساخته شدد است: 


٩۲0۳2 -1‏ 
چگرخارجاً توسط يك کپسول نسج منضم لیفی بنام 118501) ۵1 6۸05۱116 پرشینه 








شده که از این کیسول یکتعده حجایات نار منشه گرفته ات جگر را به 68ات و بعد ب 
با تسج منضم 8708 اه یکجا مک قسمت زیاه کول چگ توسط بریتران 
پوشیده شده صرف در نواحی که جگر با 1212011۲2817 و یا اعضای مجاور ارتباط دارد 


2 - 08176101001112 م از ] 

واحد ساختمان پرانشیم جگر را 100۷164 1۱۷۵۲ بت بهآناطام 1 1 »نامب 
تشکیل میدهد که در مقطع عرضانی شکل شش ضلعی داشته , و در انسان ها حدود این 
لوبول مانند يك تعداد حیوانات واضع نمیباشد هر 0016ام1 ۲16۳2116 از نظر ساختمان از 
عناصر ذیل ساخته شده است: ۱ 


3 - ۷۵۱ اعمامی - این ورید در قسسمت مرکزی لوبول قرار داشته و شاخه 
کوچك ورید کبدی میباشد. که بعداز خارج شدن از لویول ۷6۱۵ 1۵01۵۲ ارا؟ ر تشکیل 
داده که باالاخره با ه یکجا شده ۷611 1۳91( را ساخته و در ۷.۰.1 تخلیه میشود. 


0 - ۳۲۱۵۵۵۸۵۵۲)۵۵ - حجرات کیدی جز اساسی پرانشجم جگر بوده که به شکل ۱ 
یکتعداد صفحات ( ۱۱265 060 در اطراف ورید مرکزی به شکل شعاعی قراردارند 
. هر 01۵16 ۲1602116 از دو قطار ۲16021001165 که به قاس یکدیکر قرار دارند ساخته 
شده است و به پرانشیم جگرمنظره اسفنج مانند میدهد . حجرات کبدی شکل چند ضلعی . 
داشته , اکشراً دارای يك هسته و بعضاً دارای دو هسته میباشد . در سایتوپلازم حجرات ‏ 
مقدار زیاد واکیول های گلایکوجن و مواد شحمی دیده میشود . . جهاز گرمی در نزديك 
هسته و مایت و کاندریا ببه صورت منتشر در تمام سایتوپلازم قرار دارد ۰ سطح ازاد حجرات 
کبدی دارای یکروویلی بوده و به ماس ٩11101890105‏ بوده و از آن توسط يك مسافه نازك 


سح 





ی ی هید اي . ٍِِ 


بنام 11856 0۶ 6 با 5۳266 ۳611517102501021 جدا میگردد ۱ سطح مقابل حجرات 


کیدی با حجرات کبدی متقابل سبب تشکل زاناه‌نآمی 6 شده که در اين مسافه صنرا 
حجرات کیدی تخلیه و بعداًتوسط قنات های دیگر از جگر خارج میگردو. ثپٍِ۳ 


٩10050105 - »‏ :- فاصله بیان که ۲۱60۵1060 را 5110050105 تشکیل 


میدهد . که خو ن را به 1.00۷16 ۲۱60۵116 میرساند.خون 91111150105 از خون شعبات 
0 00۲121 و (27161 ۲16۳2110 که در 27۲6 20112 قرار دارند منشا میگیرد .به این 


معنی که در 5111050105 خرن مشترك ورید یاب و شریان کبدی قرار داشته واز محیط لوبول ‏ 


کبدی به طرف ورید مرکزی لوبول سیر مینماید وتوسط ورید کبدی از جگر خارج میگردد . 

درجسدار ٩۱0060106‏ دونوع حجر ات وجود دارد یکی حجرات ۴000۴611۵1 
جدار ٩111050105‏ که در سطح داخلی ٩100150105‏ قرار داشته و دارای یکتعداد منفذ ها 
و ۷6516165 01۳0001/16 میباشد . که از این طریق تبادله مواد به اسانی صورت میگیرد . 
نوع دوم حجرات بنام15ع 67 اد شده که حجرات نسبتا بزرگتر بوده و استطالات 
آن داخل ٩11010160105‏ میگر دد و وظیفه 10515 0۳۵206 دارد .گرچه در بین حجرات کبدی 
و 50106ناوز مسافه ۱6 و جوه دارد اما يا وجود انهم معاینات ۳.1۷1 نشان داده که 
در بین 0105ودا0٩‏ و مسافه 121556 کدام مانعه وجود نداشته و سطح حجر ات کبدی یه 
قاس مستقیم پلاسما میباشدء به اين معنی که مسافه 101556 یانهمسافه بین اخلالی بوده که 
در بین آن یکتعداد کم الیاف کولاجن الیاف شبکوی و حجرات مشابه میزانشیم وجود دارد که 
در زمان جنینی در 5 سهم میگیرد.. ۱ ۱ 

0 - 2۳68 00۳4۵1 :- این مسافه در زاویه 10۷16 ۲1602116 قرار داشته و 
توسط نسح منضم احاطه گردیده است , در این مسافه شعبات شریان کبدی - شعبات وریر" 
باب - قنات های صفراوی و اوعیه طفاوی قراردارند که شعریه های لفاوی اکشر از مسافه 

6 منشا گرفته و بطرف محیط لوبول سیر مینماید . در حالیکه خون ورید باب و شریان 
کبدی در ٩100501056‏ از محیط لوبول بطرف ورید مرکزی جریان دارد . 


وی« 


ام ساختمان های فوق درياك لوبول کلاسيك کبد قرار دارد در حالیکه در پراکتيك . 
معیارات دیگری نیز برای مطالعه جگر وجود دارد و زیاد تر از 05 00۳]21 استفاده 
به عمل میاید ساختمان این لوبول طوری است که 2762 01121 مرکیز لوبول و 66721 

۷۹15 زوایا لوبول را تشکیل میدهد . هم چنان از نظر پتالوژی ضایعات حجرات کبدی 
زیادتر به جریان خون آن ارتباط میگیرد و از همین رو از يك واحد کوچك ساختمانی دیگر 

۱ بنا 261۳0106 ۲ استفاده به عمل میاید که بنام مان ۳۳۵۱100۵1 نیزیاد میشود .. 
. این ساختمان در مقطع عرضانی شکل لوزه مانند داشته که دو ۷۰9 6211۵1 در دو 
قطب مختلف این لوزه و شعبات ورید باب از قسمت مرکزی این لوزه میگزرد . 


وظایف جگر 
1 - افراز صفرا توسط حجرات کبدی . 5 
2 - جگريك رول مهم در میتابولیزم مواد کاربوهایدریت پروتین و مواد شحمی دارد ۱ 
بطور مثال سنتیز پرو تین های پلاسما از قمبل فیرو وت و رترومین دتم مقدار لگوز 
ولیپید خون . 
3 - جگر محل ذخیره گلوکوز بشکل گلایکوجن.لپید ها ویتامین هو ۳7 میباشد. 
4 - چگر در 0 مراد رول مهم را بازی مینماید. ثِ_ِ 
5 - در زمان جنینی در 8 سهم میگیرد . ه 


تشوشات جگر . 
1-التهاب جگر بنام 100215[ یاد میگردد که اکثراً عامل آن ویروس میباشد . 
(116011115 1۲21 ۷) بعضاً سبب التهاب مزا زآماهز۲۲] ۳۱۱۵۳0060۵ است. - 
2 - در اثر تخریب حجرات جگر 0117110515 تاسس مینماید یعنی جای حجرات جگر 
را تسج فبروز میگیرد. ۱ ۱ 
3 بطی شدن و و 51056 جریانخون در چگر سیب بلند رفتن فشار وزید باب شده که 


حرص بح 

















فلامنت های بین البینی دارای وظایف ذیل میماشند:: 
9 - سبب التصاق حجرات میگردند هم چنان حجرات را با ماه خارج حجروی توسط 
6 وصل مینماید. . ۱ 
0 - در اپتیل جلد این فلامنت ها فیر شکل رده به 16۵1 تبدیل میگردد هد 
چنان ماده اساسی موی و ناحن را نیز این فلامنت ها بین البینی تشکیل میدهد 
6 - در حجره عصبی سبب نگهداشت ت شکل است ستوانه نی اکسون میگردد . 
0 - غشای هستوی حجرات رانیز یز فلامنت هاگیین البینی تشکیل میدهد. 


4 - 6601۲1016 
قام حجرات بدن دارای يك جوره 660111016 بسنام 6611۳050106 بوده که در 

میکروسکرپ عادي به شکل چريك ها و در الکترون میکروسکوپ به شکل ساختمان های 

استوانه نی طویل که در بین شان يك زاویه قایه تشکیل گردیده است قبار دارند. دنل 5 
عرضانی هر سنتریول از ٩‏ سیت ]1۳1016 میکرو وتبول ها ساخته شده . سنتریول در تشکا 
قام ساختمان های حجروی که در ان میکروتبرل ها وجود دارند رول اساسی را بازی مینساید 
مثلا تشکل ۱ در اثناي انقسام حجروی و و تشکل 2 - ۱۵ 61و۲۵ و 
غیرد . ۱ ۱ ۱ 2 


۹ ([م) 6 7 ۳10۳0 دممنامعز ۳:0‏ 
یکتعداد: دیا حجرات در سطح خرد تبارزات حجرري نشان داده که اشکال مختلف ان 


1 - 01118 
تبمارزات سطم از زاد حجرات بد که به شکل سویل ها در سیکروسکوپ عادی ب 





تسش 


در نتیجه آن ۷۵۲166 ها خصوصاً در قسمت سفلی مری تاسس نموده که اه شدن آن سیب ۱ 
" خونریری شدید و حتی مرگ. میگردد. ‏ .. 

۱ 4 - تخریب تعدادزیاد حجرات کبدی به هر سیب که باشد سیب عدم کنایه کر 
گردیده که میتواندبه شکل حاد و یا مزسن باشد . که در نتیجه آن 82 10006 ر 
مرگ تاسس مینماید . ۱ 


۲116 ۳۵۲۵۲۵۲۷ 5 


1 - 6اه 60216 10۲2 


- 699021101 6 : < دو حجره کبدی در سطع مجاور خود سستب تشکل 8116 
ای میگردد . 


0 کال 00۵ ها :- قنات های کرچك اند که در داخل لوبول کبدی 


6 - کاتال ۲دانراما ۳ .:- تنات های کسوچك اند کسه در فاصل بین لویول 
های کبدی سیر دارد. 


0 - 00۲213۲62 ۳ 0۳0 6 : <- قنات نسبتاً بزرگ است که درمسافه باب 
سیر دارد. جدار اابهالمصوی ۳۱116 را حجرات کبدی و جدار قنات های دیگر صفر وی را 


۱ یکتعداد حجرات مکعبی تشکیل میدهد. 


2 - واءرا3 0 4 
باالاخره ام قنات های صفراوی با هم یکجا گردیده و 006۲ نموم ۵201 و 


۱ سح 





وروی 


00۱ 602116 ]1,6 را تشکیل میدهد که این دو قنات با هم یکجا شده و 60۲0۲008 
601 0118 را بوجود میاور د که این قنات توسط 006۶ »0 با 07( 2311 
ارتباط گرفته و دوباره همین ]0۷6 0۷5116 با بل 0116 001۳0۲00 یکجا میگردد و 
توسط 0066 0 در قطعه دوم اثناعشر تخلیه میگردد. 
قنات های صفراوی خارج کبدی از داخل توسط اپیتل استوانه نی فرش گردیده که در 
تعت اپیسل نسج منضم حاوی الیاف الاستيك و یکتعداد لفوسیت ها وجود دارد در قسمت . 
۶ 0116 60۲۲1۲۳001 در جدار اين قنات عضلات ملسا نیز وجود دارد که ایین عضلات . 
" درمحل یکجا شدن قنات صفراوی و پانقراصی (2۳0112) ضخییم گردیده .و 0001 
۹۵ را میسازد . 


۱0( مب 


۱ يك قسمت وسیع #1 0116 0۳01۳0 برده که توسط قنات »نا با آن ۱ 
تثِّ ارتبماط دارد . 8 سانتی متر طول و 4 سانتی قطر دارد و قابلیت نوسع آن فرق العاده زیاد . 
میباشد و از نظر ساختمان نسجی از داخل به خارج از طبقات ذیل ساخته شد؛ است. 


1- 1۱۱6052] 1۵ : - طبقه مخاطی کیسه صفرا التسوات زیاد داشتعه . و 
توسط اپیتل استوانه نی ساده که در سطح ازاد آن میکروویلی وجوخ دارد پوشیده شده , در 
تحت اپیستل غشای بااضاصه قترار دارد که ازنسج متضم حاوی تعسداد زیاد 1000 
171 و لفوسیت ساخته شده و در قسمت عنق کیسه صفرا در اين طبقه یکتعداه 


آغدوات مخاطی نیز وجود دارد. ۱ 


2 - ۲۱56۱۲1۵۳15 02 . : - از الیاف عضلی ملس یر منظم که در فاصله 
بین آنها لیاف کولاجن و الاستيك نیز وجوه دارد ساخته شده است . ۱ 


3- 20۷60۱6۱2 270 ۳0:3 مج :- در مسحل ارتباط با جگر و دیا ۱ 


سسکا 5 





یروج 


فراگم توسط 207601112 ۰ و در متباقی نواحی توسط 1.56705 پوشیده شده است . 


کیسه صفرا در ذخیره و غلیظ ساختن صفرا رول مهم را بازی مینماید . التهاب کیسه ‏ 
صفرا بنام کتاتاوزه 16 و تشکل سنگ در کیسه صفیرا بنام 500065 2211 یت 


5اعمتطناع(مده یاد میگردد. 


تا 


مد ده ات سک مجابات نز نش گرفه ود را 


پرانشیم اد فتاه ره 


1 - 02۱0۲626 106۲106 :- يك ده ما کب 21۷60187 ۲۷0۷10 برده که از 
یکتعداد زیاد الویول ها یا 201110115 ساخته شده که هر ونامطزمع از 5-8 حجره اهرامی ‏ 
شکل بنام 66115 2011127 ساخته شده و در اطراف يك مجرا کوچك مرکزی قرار دارند . هر 
220056 از خسارج توسط يك نسح منضم نازك حتاوي 1۷۳۰۵۳ 200 ۳۱000 
5 - اعصاب و قنات های افراغی غدوات احاظه گردیده است. هر 80108۳ 

11 دارای يك هسته دور و دو یا سه هسته چه سیباشه . در راس حجره دانه های ‏ 


5 221007 قرار دارد . مواد افرازی حجرات ابعدا در قسمت قاعدوی سایتوپلام توسظ ۲۲ 


تولید و بعداً در جها گونجی به شکل دانه های پرده دار آمذه که باالاخره این دانه ها به سطح 
حجره انتقال و توسط عملیه 600110515 خارج میکردد . مواد افرازی پانقراص اگز, وکراین 
به دو نوع میباشد. یکتعداد افرازات رقیق که حاوی 00۳816 31621 بوده و با افسرازات ‏ 
پانقراصی در اثناعشر سبب خنثی شدن مواد تیزابی که از معده داخل امعا گردیده میشود. 

۱ افسراز این مراد توسط هورمرن ۹60۳6111 که در اثناعشر افراز ممیگردد تعريك 
میسشود. نوع دوم افرازات غلی.ظ بوده که شسامل یکتعداد انزایه فا از قسبیل 
0 - ۵5180867 6۱۱۱۵۲ - 2011256 و۳856 ان مسیباشد . آفراز 


:سس 





اين انزایم ها توسط هورمون های م1 ۵0 با 0211076071717117 که توسط 
اثناعشر تولید میگردد تعريك میشود . ۱ 

همچنان دربین 2011015 یکتعدادحجرا ات بنام 66115 261۳87 6611070 وجود دارد 
که مربوط بقنات های افراغی میباشد. قنات های افراغی پانقراص اگزوکراین به ترتیب 
- ]06 دا 601۳0 - 06 60قلیی تعنص متا تقاناجامنا 100۷2 - 

ال ۵ ماما مه 01 میباشد. این قنات در قطعه دوم اناعشر تخلیه می گردد 


2 - 0300۲626 6 0( :< در بین بانقراص ۳ وکراین یکتعداه کتلات 
حجروی مدور به شکل پراگنده وجود دارد که بنام 5اعاع 6۲0۵6ع0م1 یاد شده و تعداد ‏ 
آن در پانقراص در حدود يك میلیون عدد بوده وزیاد تر در قسمت ذنب پانقراص مشاهده 
میرسد . هر جریره شکل مدور روشن داشته و از انساج مجاور خود توسط يك شبکه نازك 

نسح شبکوی جدا میگردد. درهر جزیره تعداد زیاه حجرات و 0۵7۷ 3000 وجود 
دارند . این حجرات قرار ذیل میباشد. 


۰ و - وا 2۱092 یا عاآع) - ۸ :- 20 فیصد حجرا ترا تشکیل داده و هورمون 
را افراز مینماید , این حجرات در قسمت محیطی جزیره قرار دارند . هورمون 


گلوگاگون س سب آزاد شدن گلوکوز از جگر و و بلند رفتن گلوکوز خون میگردد. 


"۳ - > 9 سا ۲-6۱۱5 :- تقریبا 70 فیصد حجرات زا تشکیل داده و 


هورمون مصنباعهزر۱ افراز مینماید ۰ این حجرات در قسمت مرکزی جریره قرار دارد ۰ 


انسولین سب عبور گلوکوز خون به نسج عضلی و حجرات جگر میگردد. 


- وا )1۱یا 6۵1۱5-(1 :- 4 فیصد حجرات را تشکیل داده و هررمون 
0 و 90]02]051211116 را افراز میکند. 


۱ 
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میگردد . 


تور 


4 ۱ 


- 00۳-60115 :- این سجرات سبب افراز 06۵106 0017 0۵0676216 








مشاهده میرسد. و در الکترون میکروسکوپ از ساختمان های ذیل ساخته شده است : 

قسسمت آزاد صبازاژه بسام 01 و محل اتصال ۵ پاسعطح حجرات بنام 

۷ 2521ظ با 6 اد میگردد . 
هر 61111170 ۰,۲۵ میکرومتر قطر داشته و از دو قسمت بوجود آمده است : 

8 - پوش خارجي که ادامه غشای حجره میباشد. 

0 - قسمت داخلی یا 20116102 که از میکروتبول ها ساخته شده پعنی در سقطع 
عرضانی از ٩‏ سیت جوره ی میکروتبول در محیط و يك سیت جوره ني میکروتبول در مرکز 

ساخته شده است . میکروتبول های محیطی با میکرو تبول مرکزی توسط یکتعداد ساختسان 
های شعاغی مشابه عراده گادی وصل گردیده است در حالیکه در ة قست 9۸0 ساختمان ‏ 
های‌شابه سنتریول داشسته یبعبی يك عدد میکروتبسول به هر جوره ان اضافه میکردد . 
میکرو تبول های دنا ترسط مراد پروتینی بنام 1 و و ۱6*10 با هم وصل گردیده 
اند که مسئول حرکت ها6 همین ماد پروتینی ۸ 1 م میباشد. 
وان دارای وظایف ذیل میباشد: - 

- در حرکت و انتقال مواد در طرق تفسی و طرق تناسلی مذکر و منت اجرای وظیفه 
مینماید . 

-در بعضی نواحی عضوهت این 21112) تفیر شکل فرده و به دنام ۱0 
تبدیل میگردند که وظیفه حسي دارد . مانند 6615 016260107۷ که مسزل حس شامه است 

و ی 11000 که در بعضی نراحی گرش داخلي وجود دارند از نرع این 11011 

72 ۲۲۱01118 میباشد ات 0 که در طرق تناسلی مذکر وجرد دارند ء تام اينها 
8[ نبردهبلکه یکتعدا ۲ وویلی های بزرگ میباشند. ۱ 


2 - اوه( 

۱ تبارزات نسبتاً طویل و بزرگ بوده که ساختمان مشابه 1110 دارد که مشال این 
۲۵۵62 در بدن انسان عبارت از ذنب سپرماتوزوا میباشد که حرکت ان نظر به 0111۵ 
متفاوت برده یعنی حرکت از قسمت 0۵56 شردع : و بطرف ذنب پیش رذسنه و سبب حرکت 


ت12 32 کی تست 





فص ل شقوهم . ۱ 


درو معمنت 16 
اعضای بولی شامل کلیه ها حالب چپ و راست. مثانه و احلیل میباشد. این اعضا.ء: 
مسزل تولید . ذخیره و انتقال ادرار هستند. یکتعداد زیاد مواد ميتابوليك از قبیل 
2 - 6۲6011۳116 و غیره که مواد نهانی استقلابی پروتان ها اند از خون توسط ادرار 
اطراح میگردند. هم چنان یکتعداد زیاد ادویه جات و محصولات تجزیه شده ان نیز از طریق 
ادرار خارج میشوند . علاوتأً در حالات مرضی گلوکوز و پروتین ها هم در ادرار ظاهر 
اطراح يك مقدار قابل ملاحظه آب نیز از طریق ادرار صورت میگیرد. پس گفته 
ميتوانيم که کلیه ها در تولید ادرار‌مثانه در ذخیره ادرار و حالب ها و و احلیل در انتقال ادرار 
رول مهم را بازی مینمایند. . ۱ ۱ ۱ ۳ 


۷ 6 [" ۲ کلیه 


کلیه ها در دو طرف ون فقرات در قسمت خلفی بطن قرار درندهرکلیه شکل لوبیا 
مانند داشته و دارای يك کنار محدب ويك کنار مقعر میباشد. که در قسفت وسط کنار مقعر 
کلیه سره یا 111111710 کلیه قرار دارد. در قسمت علوی حالب در ناحیه ۲10۲0 کلب ی 
خالیگاه بنام 911005 101121 یب 1561121 061۷15 وجود دارد کسسسه این[0112٩1‏ 
5 ابتداء به در یا سه 6217665 102[0۲ و بعداً هر 62166 102[07 به چندین عدد 
5 11110۳ تقسیم میگردد .نهایت هر 0211766 ۲۳01100۲ شکل پیاله مانند داشته که 


۱۹۹۹۹ ۱ 














شب سا 


يك قسمت متبارز از نس کلیوی را بنام 021112 21 میپوشاند. کلیه ها خارجاً توسط 


يك کپسول نازك نسج منضمی که به آسانی ازان جدا میگردد پوشیده شده است. 
۱ در تعت کپسول در کلیه دو قسمت مشاهده میگردد . 


۳ - ۱60۱11 60۵۵1 ۱ 
قسمت مرکزی کلیه بوده که از ساختمان های مشلثی شکل بنام وهی | اک 
بوجود آمده , قاعده» هر ۳۷۲2۵۲۲110 بطرف قشر کلیه ؛ و زروه آن بنام 201112 6۳2 
بطرف ۹62 5 متوجه میباشد. کل ت22 1 یکتعداد خطوط شعاعی را 
بنام 5 1060011277 تشکیل داده که از ذروه 0۲27710 بظرف قشر کلیه امتداد 


دارند. ۱ ۱ ۱ »1 مه 


۲ 0 آموم 
۱ درتحت کپسول کلیه برنگ نصواری قرار دارد. و نسبت موجودیت تعداد زیاد 1611 
۱ 75 شکل دانه دار را پخود گرفته است. يك قسمت از تشر کلیه در بن م86 
7۵05 بنام 0 001010۳5 6081 قرار دارد. ۱ ۱ 
هر 0 او قشر مربوطه آن ی 1006 کلیه ‏ میساژد. ‏ 1 
002۱4 راصحنا 6 : - هر کلیسه از يك تعداد زیاد 01لا 
معا 16۲0۷8 ساخته شده است. که هر 0۷16 ۳101]67015[] دارای دو قسسمت . 
میباشد که يك قسمت آن بنام 6 او قسمت دوم آن بنام ۵ 60۱۱6۵0882 
یاد مسیگردد. در هر 0016 2011601112 ) تعداد زیاد نفسرون ها باز میگردند. و 
تتالشاانا 8 با هم یکج | گر دیده قتات های بزرگ را بنام ۳8۵ 
کاعنال با [6111۳ظ ۶ 00015 020111217۷7 تشکیل میدهد. که هر کدا م از ین قنات ها در 
5 1111110۲۳ در ذروه 0201112 21 باز میگردد . 


سس :سپس 








6 ثكِ 
واحد ساختمانی و وظیفوی کلیه ها بوده , که در هر کلیه تعداد آن به يك الی دو 


از نظرساختمسسان هر نفسسسرون از 0070۷9016 136021 پا - 


00000۹06 0 - و 1۱0165 1601 ساخته شده است. 


1 - 60۵۶016 [هوع1 

ساختمان های مدور اند که از نظر ساختمان از اجزای ذیل ساخته‌شده اند: 

2 - 6101016۲۷0165 :- يك شبکه مغلق و مدور 02011127165 1000 بوده که 
توسط 271611016 ۸6۲671 خو ‌ داخل آن شده و توسط 2۳۱6۲1016 ۳۲۲۵۲6 از آن 
خارج میگر دد. ارتیسرول های ۸16۲601 و ۳۶6۵۲66 دز تسمت قطب وعایی 262 


6مکنمرمي نزديك يك دیگر قرار دارند و در مقابل اين قطب وعایی با 0016 ۱2۵60127 


قطب بولی یا ۳۵۱6 17۴1027۷ قرار دارد که ازین ناحیه ۷016] ۳1921۷] منشا. 
يك گسر وپ از 011127 های گلومییر ول را بنام 2101۳061116 ]0 6آتا9ا0 باد 
میتمایند که بالای يك غشای قاعدوی مشترك قرار داشته ولی 0011127) را بصسورت 
مکمل احاطه نه مینمایند. این غشای قاعدوی در بین 7 ها يك خالیگاه را احاطه 


مینماید. که بنام ۳ ۱065272 یاد میگردد. که از 66115 ۱۱65208۵121 ء يك 0021717 
غیر حجروی ساخته شده است. این حجرات حاو فلامتت های مشابه 1۷0518 و اخده های 
]1 107عجما0نم ره میباشد. که این 2118210161151011 سبب تقلص فبیرل های این حجرات 
گردیده و یه همين دلیل حجرات 065208121 يك رول منهم را در کنترول جریان خون در 


گلومیرول بازی مینماید. وظیفه دیگر این حجرات 0515] 011280601 » ترمسیم و تضریب 


غشای قاعدوی و استناد را های کلومیرول میباشد. 
بر خلاف غشای قاعدوی دیگر نواحی عضویت غشای قاعدوی گلومیرول ضخامت زیاه ‏ 


۰ حصح-_ِ_ِ_ٍ_#«#«#«۱ 





داشته 3009 واز سه طبقه ساخته شده ‏ ۱ 

يك طبقه متوسط بنام 06052 2و ده و طبقه روشن خارجی و داخلی بنام 
ات 213 2 و ۵ ۲2۲2 21711112 ,1 

به همین دلیل غشاقاعده وی گلومیرول یساك مانعه فزیکی « رالکتریکی در 
مقابل مالیکول های بزرگ میباشد. نقیصه یا تشوش در این غشای قاعدوی سیب 
16 5 0( میگردد , که در این تشوش مالیکول های بزرگ پرو تین داخل 


ادرار میشوند. 


3 - 6ا۲اعوی 1-2035 با اور جوان وی : - يك ساختمان 
پیاله مانند بوده که در اطراف شبکه گلومیرول قرار دارد . این کپسول دارای دو ورقه بوده 
یکی ورقه جداری یا 67 /027[612112 که ترسط اپیتل خث خشت فرشی ساده ه فرش گردیده است 
, دیگر ورقه داخلی یا 121/0۲ ۷۹66۲21 میباشد که این ورقه در حقیقت از یکتعداد حجرات ‏ 
بنام 05( ساخته شده است. در فاصله بین ورقه جداری « و حشوی کپسول گلومیرول 
يك مسافه بنام ٩926‏ 5 مفه 30۷ وجود دارد که از این ناحیه 00016] 60۵1 متشا 
میگیرد ۱ ۱ ۱ 


هر ۵0006 د ارای چندین عدد 0۳06055 171 بوده که به حجره ره شکل 


ستاره مانند را میدهد و در اطراف ودالذورق های گلومیرول با استهطالات 7۳00/۹ ۱ 


های دیگر وصل میس‌گردد . هر 0۲06655 ۱۳11 دارای تعس داد زیادی 
5 56001027 بنام ی بوده که به به ماس غشای قاعدو ی گلومیرو ول قرار 


دارند. 


2 - وع[ناطان ]۰ [۱۵ع۱ 
از قطعات ذیل ساخته شده است : ۱ ۱ 
2 - ممانطان 608۲۵۱64 2۲۵۷۱۵۱ ت_ این ت تیوب ها از 10۷7۲0۵0"5 


6 کپسول گلومیرول شروع گردیده , که يك قسمت آن در قشر کلیه قرار داشته و بعداً 
7 زج : سس تست 


غشای حجروی صورت میگیرد. 


بطرف مخ کلیه پائین آمده و توسط قطعه نازله ۳16716 ]1.000.0 امتداد پیدا میکند . اين 


تیوب در شروع معوج و بعداً شکل مستقیم را اختیار مینماید . در شروع این توبول ها 
توسط اپیتل خشت فرشی ساده و بعداً توسط اپیتل مکعبی ساده فرش گردیده است . قطر 
اين توبول در حدود 60 - 40 میکرومتر بوده . جوف این توبول کوچكك حجرات آن در سطح ‏ 


آز اد خود حاوی تالز«منصه به شکل 7 ۳۱05 میباشند. هسته حجرات مرکزی و 


" کروماتین آن م۳0 است. این حجرات بالای 12170112 132521 استناد دارند. و 


قسمت قاعدوی حجرات یکتعداد خطوط ۷۵۲11021 نشان میدهد که در حقیقت التوأت 
01۳626( 2 02821 میباشد که در بین آن مایتوکاندریا قرار دارد . موجو دیت 
مسیکروویلی و 100101۳8 2621 رول مهم در ترانسپورت مواد دارد. اين توبول ها در . 
جذب دوباره فلترات گلومیرولی از قبیل آب . گلوکوز . فوسفات . بیکاربونات و کلسیم رول " 

مهم را بازی مینماید . اين عملیه جذب مواد توسط میکروویلی ها , التوات جنبی و قاعدوی 


- 116016 ]0 1.000 :- این قسمت شامل 06266001000 , 1000و 
۷ 28661101118 میباشد. که به تعقیب آن دنه فمننآن وی امَاک12 قرار 
دارد . قسمت نازله آن نازك و قسمت بالائی قطعه صاعده آن نسبتاً ضخیم میباشد قطر 
قعطه نازله یا نازكه آن در حدود 30 - 15 می‌کرومتر بوده و توسظ اپیتل خشت فرشی ساده 
یا مکعبی کوتاه فرش گردیده است . و قسمت ضخیم 1.00 توسط اپیتل مکعبی ساده فرش 
شده است . 116016 ]0 8۵ را بنام 260۲0 52 نز یاد مینماید . حجرات ‏ 
۲ دارای تعداد کم ارگانیل, میکروویلی های کوتاه و یکتعداد التوات جنبی و قاعدوی 
میباشد . قسمت های مختلف 1,000 در قسمت قشر: مخ و سرحد قشر و مخ کلیه بشاهده 
میرسد. رول اساسی این 1.00 ایجاد محیط ۳۷06۲۱0116 در ۱۱60۷0112 کلیه میباشد 
. اين محیط يك رول مهم در جذب دوباره مقدار زیاد آب توسط ک6اعن0 ۵ را 


۱ بازی مینماید. ایجاد این محیط ها بپرتونيك طور صورت میگیرد که در اطراف قطعات نازله 


و صاعده 1,000مایع ها بپرتونيك قمرار داشنته و اين ۲1۷06۲۱0010117 تسوسط 


سس 


گرفته و فلترات گلومیرولی 1.000 را ترك گفته وادرار 170010016 میگردد . 


6 مان 60۱۷۵۱۵۵۵۵ آداعا(1 :- به تعقیب قطعه صاعده ]0 0 
6 قر ار داشته و تا 6[ناطانا] 0116011082 امتداد دارد . اين تویو ل در شر وع مستقیم 
و بعاً مسعوج گردیده و نزديك 0۳06" [60 شده و به تعسقیب آن دوباره کل 
مستقیم را اختیار مینماید که بنام 1311 16۳۵ یا 2 100110021[ یاد میشود. 
زیر | که با 6اناطاناا 60116011182 وصل میگردد . 
قطر این توبول در نود 50 - 20 میکرومتر بوده ۰ جوف آن نسبتا تا وسیع . 
۲ ۲۷9۹۳ ندارد . این توبول نیز توسط اپیتل مکعبی ساده فرش گردیده است و 
حاوی تعداد کم میکرو ویلی میباشد . التوات قاعدوی حجرات این توبول زیاد متبارز بوده که 
فاینده گی از ترانسپورت فعال ایون ها مینماید. در محل اتصال قسمت مستقیم و معوج این 
توبول حجرات خصوصیات خاص را نشان مسیدهد. کسه در تذن0۱6اع 2 . 
05 مشاهده خو نواهد گردید . 
از طریق جدار اين توبول جذب یکتعداد ایون ها خصوصاً سودیم : و بیکار بونات 
صورت میگیرد ۰ هم چنان حجرات اين توبول هایدروجن را داخل فلترات گلومیرول میتتاید . 
و در نتیجه آن ادرار اسیدی میگردد . اين پروسه توسط 6 تکنترول میگردد . 


هم چنان دیدیم که ادرار در ۲16016 ]0 1,000 هايپوتونيك میباشد و جذب سودیم از تیوب ‏ . 


های بعیده ادرار را زیادتر 11۳000116 میسازد که در نتیجه آن یکمقدار زیاد آب از توبول 
ها خارج گردیده ۰ و داخل نسح بده خلالی شده که ازجا داخل حون میگردد . 


دا 8۵ : - باالاخره + فاسرات گلوم ره لیداخل تن قنات های جمع ۱ 
کننده گردیده و از طریق این قنات ها در زروه ه 201112 کلیوی باز میگرده ۳ ۱ 

خوردترین قنات های جمع کننده دارای قطر 50 - 40 میکرومتر و بزرگترین آتها ۱ 
200 میکرومتر قطر دارد این قنات ها توسط اپستل مکهبی ساده و یا استوانه نی فرش 








چم 


گردیده و پا جوف بزرگ . سایتپلام رشن و عدم موجودیت 00( 1و1 از توسول 
۱ های نفرون فرق میگردد . ۱ 


کعلنانانا عصتامع‌اام حاو ی دونوع حجرات میباشد که یکتعداد آن روشن بوده و 


۱ بسنسام علاه»تمعاع یاد مسیگر دد. و دارای کم ارگانیل ممیکروویلی و 10]010172 [هد۵ه 


میباشد. حجرا ات نوع دوم نسبتاً تاريك بوده و بنام 66115 تم یا کااع 0عتقلف تمامز 
یاد میگردد . که تعداد کم میکروویلی داشته اما 1010101۳2 [ع2ظ ندارد . 

کا‌تال عناع06». میکروویلی ۱ التوأت جنبی و قاعدوی ندارد , و حاوی : تعداد که 
ارگانیل میباشد . 5 ۱ 

۱0006 عمنامهاامع و 0015 ام رول بسبار مهم در غلیظ ساختن 
نهانی ادرار دارد که این پروسه توسط ]۸12 کنترول میگردد . ۱ ۱ 

زمانیکه فلترات گلومیرولی داخل تویول های جح کننده گردید : چون محیط حارج توبول 


ها هایپرتونيك میباشد . در نتیجه آن یکمقدار زیاد آب توبول خارج میگردد که ابتداً داخل 


نسج بین اشلالی و به تعقیب تعقیب آن داخل خون میشود و در نتیجه آن ادرار که داخل ۱۵ 


تثِ_ 5 میگردد هایپرتونيك میباشد . عدم موجودیت و یا فقدان 3 سیب اطراح 


یکستدار زیاد ادرار رقیق میگردد ۰ (006 111501 6 
۱ از توضیحات فوق چنین نتیجه گرفته میشود . که از جمله فلترات 24 ساعت که در 
حلود 0 لتیرمیشوو ‏ , صرف در حدود د 1 لیترآن به شکل؟درار نهانی به خارج اطراح 


5 گر دیده و متباقی آن دوباره توسط 00165] 161021 جذب میگر دد . 


۲[ ۳ ۴هانعهمای : - عبارن ت از يك مانعه انتخابی ایست . 


۱ که در بین خون 201207 های گلومیرول و 6 5 1۳812 ۷ کپسول گلومیرول قرار 


دارد . از نظر ساختمان اين مانعه از 66115 امنام‌طام0جه 7 ۰ ۲٩561116011]‏ 
6 و 200061۲25 ساخته شده است . اب و یکتعداد مالیکرل های کرجك با 


آسانی از اين مانعه فلتر گردیده و از خون داخل مسافه بومن کپسول گلومیرول میکردد. 


حجرات اندوتیل 620111211 این مانعه حاوی یکتعداد سوراخ ها بوده که ترسط غضا 


سس سس 








بند نگردیده است ۰ 80006/665 صرف توسط 0۳00655 ۹66000271 با 060106165 
باع6] 61۳00 به قاس 0111271 قرار دارد , که از فاصله بین استطالات و نواحی که 
توسط استطالات پوشیده نه شده است و بنام کاز ۲۳۲۱۱۵۲۵۱0 یاد میگردد . به اسانی 
عملیه ۳11۳21100 صورت میگیرد .زیرا که فاذاک ۳311121101 توسط فلامنت های بسیار 
نازك به شکل يك پرده پوشیده شده است . اما باید بخاطر داشت که جسم 0۵06/65 

هیچ وقت به قاس 620111877 قرار نه میگیرد. .. . ۱ 


5 8210106۲18۲ 11]2[:- يك قسسمت از توبول های بعیسده 
نفرون درگ ديك قطب و عائی 0 [6110 در بن ارتیسرول های ۲۱ و 
0۲ قرار دار ۲ . در همان ناحیه طبقه عضلی 21606 26۲6۲601 تغیر شکل نموده 
وبه حجرات بزرگ مدور 6۳[]061010 که حاوی هسته وسایترپلازم دانه دار میباشد تبدیل 
میگردد . این حجرات بنام 15 210106۲012۲ 1۱*۵ یاد گردیده که ترسط اعصاب 
60 بدون میالین تعصیب میگردد ۰ حجرات جدار توبول های بعیده نفرون نیز در 
این محل تغیر شکل نموده شکل حجرات استوانه نی را بخود میگیزد . و بصورت متراکم 
پهلوی یکدیگر قرار گرفته و 061052 111201112 را میسازد . اين حجرات با ۵ 
5 210۳0۲6۲۱0۱2۲ در ماس نزديك بوده « و مسجسمو عاأٌ- ۵۵ 2 - 12[ 
2002125 را میسازد . ۲ 

دانه های حجرات واای دانتهصجماع 2 حاوی يك ماده بنام 0 بوده 
که این ماده بالای يك گلوبو لین خون بنام ماه زعع۸۵ اثر فوده و آنسرا بسه 
1 0( تبسدیل مسینم‌اید. يك انزایم دیگر که اصلا در ریه ها وجود دارد ‏ 
5 «مصعاه تومم را به 11 10 تبدیل نوده و سبب بلند رفتن فشار خون 
میگردد . یعنی این انزایم سبب تحريك افراز ۸۱00516۲0۳6 توسط قشر ادر ینال گردیده که 
در نسیسجه آن جذب دوباره مسودیم توسط توبول های بعیده نفرون و جذب اب توسط . 


عامنا 00116011182 صورت میگیرد و فشار خون بلند میرود . افراز 1 هم چنان 


-ت 7 7 تست 





توسط مقدار پائین سودیم در خون نیز تحصريك میگردد علاوه ازتمایده ماع ۱۳۹ 
115 و 060524 1102601012 یکتسعداه حسجرات بنام 06115 12015 نیس در ۱0۵ ۱ 
20021205 210 در بمین 061752 1180112 و ارتیسرول های ۸۲۲6۲6۲۸ و 

۱ 1 تآقرار دارد این حجرات حاوی یکتعداد استطالات بوده اما وظیفه آن تا هنوز 
۱ معلوم نیست . علاوتأً کلیه يك هورمون را بنام 0 افراز مینماید . که تولید 

1 ها را در مغز استخوان تنبیه مینماید. یکتعداد محقیقن به اين عقیده اند که 
این هورمون توسط 66115 210۳06۳۵127 ر افراز میگردد اما محل معن آن بصورت 
دقیق معلوم نیست. 


106۲ ٩01611 1 15906 ۶ ۱06 

۱ قسمت زیاد مسافات بین اخلالی قشر کلیه را اوعیه دموی و لفاه وی اشغال نموده است 
اما در قسست مخ کلیه این نسج بین الخلالی حاوی يك مترکس مستشکل از پروتین ها و 
295 0 ات » الیباف کسولاجن و 66115 100615۸ میباشد.. که این 
حجرات بین الفلالی سبب تولید 01051]281200175 میگردد اما" فعلا معلوم شده که 
یکمقدار پروستا گلاندین توسط حجرات اپیتل کا6 عطناع011 نیز تولید میگردد. 


5 1000ظ [قم۳۵ ۱ و 

خون به هر کلیه از طریق 271 1361121 میرسد . شریان کلیری در قسمت "1011077 کلیه 
به تعداد زیاد 211 0021.] تقسیم شده کنه هر کدام آن برای يك 01/۲۵1۳10 کلیه میباشد . 
هر 271 1027 زمانیکه داخل 6010۳015 161121 شود به دو ویا زیاد تر 10021 11661 
1 تقسیم میگردد . که بطرف ف سطحی کلیه سیر مینماید . در قاعده 0۷۲21110 کلیوی 
1 1002۲ تما به اطع هاهنار2 7 تقسیم میگر دد . که از هر ]21. ۵۳0۱0812 تعداد 
زیاد 271 . 27آناجام 1 1 منشا یگ د و در قسمت قشر کلیه 6۵091127 حاناه 
65 را میسازد . هر ]27 . 1/00۱0127 1۳16۲ توسط 211671016 8616160111 داخضل 


گلومیرول 60۲0۷5016 602 میشود . خون این ارتیرول بعد از دوران در شبکه 


پا( 9 9«-۰- 











مارپیچ سپرماتوزوا میگرده . . تعداد ۳222 در يك حسجره يك و يا دو عدد بوده دود 
حالیکه تعداد لت در ر يكگ حجره 100-0 عدد میباشد. ۱ ۱ 


3 - ۲0106 آهمه 12۱ 0 20 زب ممزل( 5 
۱ مسیکرو ویلی تبارزات سطح آزاد حجرات بوده که در ۸ هر مسیکرو ویلی از یك 
پوش خارجي غشای حجرهو يك قسمت مرکزی سایتوپلازميك که از میکروفلامنت ها ساخته ‏ 
شده بوجود آمده است . یکتعداد زیاد انزایم ها و مواه گلایکر پروتبن رای عملیهجذب ۱ 
در میکروویلی ها تثبیت گردیده است . 
میکرو ریلی ها در ایتل امعای رقیقه سبب تشکل 90:۵6۲ 0 گردیده که در ۱ 
6ب شکل باه طقه ضتیم در سفعآ زاد حجرات اپیتل بشاهده میرسد. " ارتفاع ماه م این . 
ميكروويلي ها با هم مساوی بوده و و موازی بایکدیگر قرار دارند . در حال که در یکتعداه ۱ 
حجرات این میکرو ويلي ها نظم ؛ و ترتیب خاص نداشته و در تحت میکروسکوپ به شکل 
7 ۲۱5۱ بشاهده میرسد مثلا حجرات اپیتل توبول هاي کلیه ؛ اشکال تغیر یافته 
میکروویلی یعنی 01112 516۲60 در گوش داخلی و 6۳161107۲015 دیده میشة که وظیفه 
حسی دارند. وظیفه اساسی م وويلي ازدیاد سطح امتصاص میباشد . 


در یکتعداد حجرات در سطع قاعدوی و جنبی حجرات التوأت یا ۳۵۱5 تسه 0 


میکروویلی ب به منظور ازدیاد سح حجروی بوجود آمده اند که بنام 5 ۱۵۱۵۵۱6 م13 
یاد میشوند . 
5 ۲2801 در ار توبول های کلیسه و و قنات های یکتسعداد غدوات و عض 
05( در حجرات امتصاصی امعا بشاهده میرسد. 5 


۵5--1(۱, عتصصوهآممایی 


۱ اجزای غیر ثابت وذخیره وی سایتوپلازم بوده که اکثراً ببه اثر ترا که مرا متابرليك در حجره 
بوجوه میایند . مانند انگلوژن های مواد شحمی در عراو] ]" 6 2 ‌ ان‌کلسرژن های 








۱ رمانوه های گلومیسرو ول تو سط 00 ات از گلومیرول 661001 


۱ رت خارج میگردد . 
در قسمت سطحی کلیه این 200 ۶ در اطراف تویول های قریبه و 


بعیده نفرون يك شبکه 62011121۷ ها را بوجود میاورد که این 2011277 ها در 11۱]01 


5 100۷12۲۳ تخلیه میگردد . 
در سرحد قشر و مخ کلیه یا 210106۲1165 وان ۵ هر ]6]]6۳60. 
271611016 به 12-25 اوعیه مستقيم یا ۲6۵124 ۷۸802 7 تقسیم میگردد . اینها بنام 


2 ۷258 6506100118 یاد شده و شعبات آن بطرف مخ کلیه پائین آمده و با ضفیره 
177 های اطراف قسسمت نازله و صاعده ۳۱6۲۱6 ]0 1000 و 60۱1601188 
وملنطنه وصل میگردد . و در ۷25۵۲60/2 236600112 که موازی با 06966۳0118 
7012" قرار دارد وصل شده و در اینجا در ۵ 10۳0۷12۳ 1۱161 با 2۳0۱0814 
۷۰5 تخلیه میشوند. پس می بینیم که دوسستم 620111817 ها در کلیه وجود دارد يك . 
سستم "7 اطراف تویول ها که از طریق آن تبادله اکسیجن و «(26) بین خون و انساج 
صورت گرفته و دیگر يك سستم 201[18711» گلومیرول که در فلتریشن ی مواد حصه میگیرد . 


طرق افراغی ادرار :- شامل قسمت های ذیل میباشد : 
1 - 17۲616۲ 0 061۷15 :- قسمت فوقانی حالب بت متوسع بوده و 
نام لقط۲ و061۷ در ناحیه 7 کلیه قر ار دارد طول حالب در حدود 30 - 25 
۱ سانتی متر ده که از ۳61۷38 شروع و در مشانه ختم میگردد . حالب از ز نظر ساختمان 
نسجی از طبقات ذیل ساخته شده است: 


2 - فص 0 مهن[ - اپیتل حالب از نوع مباناه‌طازم» 1۵/۱5[1:0021 
بوده که اين اپیستل در ۲6711 061۷15 از دو يا سه طبقه و در حالب از چار الی پنج طبقه 
ساخته شده . در تحت اپیتل 0۲00۳12 21101192 قرار دارد که از نسج منضم متراکم حاوی 


۱ ۳ سس 3402 سس ۱ ۳ تست 














تعداد زیاد الیاف الاستيك ساخته شده . هم چنان در این غشای باا خاصه عناصر لفاوی 


وجود دارد . 


بقه ضلیمخاط در ال جر ندارد . 


0 ۵۵۵۵۵ 5 001۵[ :- از نسح منضم سست ساخته شده و تسبت عدم 
مجودیتطبقهعضلی مخاطی با نسح منضم فشای بااخاصه یکجا به مشاهده میرسد. 


کا۵ان 006 ۵ :- از عضلات ملسا ساخته شده که در بین اين نسج 
۱ عضلی یکمقدار کافی نسح منضم هم وجود دارد . طبقات عضلی برخلاف تیرب هضمی در 
داخل الیاف طولانی و در خارج الیاف حلقوی میباشد . هم چنان در قسمت پائین حالب يك 
طبقه مایل عضلی نیز به آن اضافه میگردد 


0 - 20۷60۵14۵ 2 - در خارج طبقه عضلی يك نسج منضم فبروالاستيك 
وجود دارد که در ناحیه ۲61121 061۷15 با کیسول کلیه یکجا گردیده و در مسیر حالب پا 
نسج منضم قسمت خلفی بطن در ارتباط میباشد . اما باید بخاطر داشته که سطح قدامی ۱ 
5 و حالب توسط پریتوان پوشیده شده است. 

2 - 0۱۵000۲ ۱۳1021۷ : :- يك قسمت متوسع ط ق افر اغی ادرار بوده که 

از نظر ساختمان نسجی از طبقات ذیل ساخته شده است: 


2 - ۱6052 ۱1162[ ":- اپیتل مثانه نیسز 6۳11۳0611010 ۲۲۵۳56161001۵1[ 
بوده اما تعداد طبقات حجروی ان به 5 - 6 طبقه میرسد . در تحت اپیتل غشای بااخاصه 
قرار دارد که از نسج منضم ساخته شده و در آن یکتعداد غدوات مخاطی خصوصاً در اطراف 
مجرا های حالب واحلیل وجود دارد . 

طبقه عضلی مخاطی در مثانه وجود ندارد . 


سس 34۳2۳ 1 





0 - 5۱2۵۱۱۷۵۵۵5۵ 1۱۱۱6۵ :- از نسج منضم سست ساخته شده و با نسج 
منضم غشای بااطخاصه یکجا دیده میشود . 


» - 1۷۱۷56۷18۲5 1۱162 :- از سه طبقه عضلات ملسا بوجود امده . که طبقه 
داخلی و خارجی آن الیاف طرلانی وطبقه متوسط آن الیاف حلقوی میباشد . الیاف طبقه 
متوسط در اطراف مجرا های حالب ها و احلیل سبب تشکل ٩011116167‏ میگردد . 


0 - 20۷6001612 ۲016۵ :- از نسح منضم فبروالاستيك ساخته شده صرف 


3 - 1۳6]0012] ۱ 
قسمت آخری طرق افراغی ادرار بوده که ساختمان آن در مردها و زن‌ها فرق میکند: 


2 - ۲۵/۲۵ ۷]2۱6 :- 20 - 15 سانتی مترطرل دارد و از سه قسمت ساخته 
شده‌قسمت اول آن از مشانه منشا گرفته ۳ پروستات را عبور مینماید و بنام 6ااق ۳0۹ 
2 باد میشو ۲ . در این قسمت احلیل .دو عدد 00614 61201012101185 و مجرا 
های غده پروستات باز میگردند : از نظر ساختمان نسجی از ۲۵۲6۱/۱0۳ ]" 
0 و غشای بااخاصه حاوی نسج منضم سست . الیاف الاستيك و يك تعداد 
غدوات مخاطی به نام 2127105 6ا ساخته شده است . 

قسسمت دوم احلیل از راس غده پروستات شسروع و تا قسمت بصله 60۲۳۷5 
0 مداد دارد . و بنام 0۲61۳12 16۲۳۱۵۲۵۳۵۱5 یاد میگردد . اپیتل این 
قسسمت احلیل در بعضی نواحی 51۳۵11]16050118100۷5.001 و در بعضی نواحی 
(6۵۵؟ ۲هطصصناامء 5۱۳2116160 256000 میب‌اشد .قسمت سومی و آخری احلیل از بین 
5 00۲۳0۱15 قضیب عبور مینماید. و بنام ۷0۲61۲2 ۹۷1۳ ٩001810‏ یبا 





۵اهداه ۸ 


5 0۱۷۲۱0 6۳۱۵۲۷ ۱۳۱۵۴۱0 
اان۵۲او 1۵ ۵۳۱۵۲۱۵۱۵۵ ۵۱۲۵۲۵۲۱ 
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۱ اه 2۲۲۵086۲۳6۳۱ ۵ عمط ما ع۵طع5 .۱7,3 .ع۴ - 
۵۰ ۵ ۷۷۱۵۸۰۱۴ 2۲16/1۱65 
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اد ۱۳۰۳ 





۱ ۱ نت ۳ هام رو 0 2 .17.4 .۴۱8 
۱ ۳ مسومون 0 اهت)۵جیو بدا ۱۵ اانمموه‌اع آن ععا0ابم‌برع 
و تصیی اممه: ۵۵ او چانهم 








اتوویج< 


< ۲ ۰-120 0 





ادجوبی د ما ممع 0 ۱0 ۵2۱۵۲۵5] 50 .۱7.۱ .۴۱۵ 


برصل ۱۵۰ طوناهطا جمااعه . 


(< ۲۳۲ ۵ 6 





تنل ومنبه‌اای ۸ .جمطمعم د اه عمد۴ .17.2 ,ع:۴ 
۰ وه واه وا 








فب سا 





۰ 


بعولن - ان عبیاناای اعدا ۱ ماو ما عصععط5 .۱7.5 .۴:8 
۲ 76 (2جع) و 





ماعونووم» لومه ۳ 





مایبتانت! اواونل هن 





مانبتانت! اجاور0 


وچ بت 


مسب 





اه امععجم ۱۵ عاداینااز ۵ .17.6 ,۲۱ 
عانتما ای‌نمی ‏ 





تن سا 





وی وه 


صرح 4 ۷ بببا رت و وضو و ی و9 _ 
دار و و 
.۰ 





۰0 او اهاام(900۱ع ‏ 





هميب 


۵۲۲8000۵ هاناو5 ۱1۳۰ 
و۱۵۱ ااااویعا ۱ 
۱ ۱ ۱۵۲ ا۷ ۱۷ 





۷ ۱8۱۵۱۵۱96 5890۱ 
0 0۱۵5۲۳۵ ت 





2 اه ۲یا ناوجاان ۶ اه جه»نناجع) 50706 .۱7.10 .عز 
۱ ۱ انا معاناهبجومی 2۳۵۱۳۵۱ 2 وماما| اای 
7 امه لهاوه م۱۸۵۵ ۶ اه لعاومد موی ۱ ۱ 


۰ آه ماطوجوااداعع ۱0۷ 0۱3802۳ .7.9 2 


۰ ,۵00007۱۵5 0 (۱2اامم ۲دان۲عهواع 
۰ 200 ۳۱6۳۱۵۲۵۵۵ 





۵ 0 ۳0۲10۳0 06111 یاد میگردد . 

قسمت آخری احلیل اسفنجی نسبتاً متوسع بوده وینام 5ژتاناع(۱/۸۷ ۳0۵5۵ یاه 
میگر دد. که اپیتل این ناحیه 601 .۹01210015 160] 517211 میباشد . در حالیکه قسمت 
بباقی م‌انده آن تتوسط ا0. کنام۵تا50 160] تاه و 51۳۵]1]1640 .056۱۱00۰ 
601 0 فرش گردیده است . در اپیستل این قسمت احلیل یکتعداه حجرات 
6 نیز وجرد دارد که مواد مخاطی را افراز مینماید. 5 


0 - ۲61۲۵ [] ۳۵۵ :- نظر به نت وافهه کوتاه تر بوده و طول ان در 

حسدود 4 سانتی متر میباشد و از نظر ساختمان نسجی از يك ٩۳۵111160‏ 08۵۱000 

01 مغشای با الفاصه حاوی نسج منضم سست و غدوات مخاطی و دو طبقه 
عضلات ملسا ساخته شده است. 











مواد کاربوهایدریت به شکل گلایکوجن در حجرات جگر و نسج عضلی - انکلوژن های مواد 
رنگه مثلاً تراکم میلائین در 6 ها و یا تراکم فیموگلزبین در اریتروسیت ها و 
یا تراک*۱:50112؟ 1100 در حجرات عصبی . تث_ 
اما باید یخاطر داشت که مواد پوتینی به بسیار ندرت در سایتوپلاژم حجرات ذخیره 
میگردد مثلاً ذخیره 6 های مواد پروتینی در حجرات ۹6101 خصیه يك شکل 


استخني ذخیره مواد پروئینی در حجرات میباشد . 


۱ مامت 


تام حجرات پدن انسان به اس ستثنی ۲65 (۱۳00] 1۳۲۱ 0۵۵( دارای هسته میباشند 
هسته اکثرا در قسمت مرکزی و بعضاً در قسمت قاعدوی حجره موقیعت دارد . جسامت 

هسته 10 - 3 امیکرومتر و شکل آن اکثراً کروی ولی بعضی | وقات بیضوی و ۵0 ۱ 

یافصی نیز میباشد. .. 5 ۳ ۱ 
۱ هسته از نظر ساختمان از اجزأی ذیل ساخته شده است. : 5 


1 - مصمرصمفه تممامنلظ يا عمما۷جه فاصنا 

در میکروسکوپ عادی به شکل يك غشای نازك در اطراف هسته قرار داشته.در حال 
که در ]۷ .7 این غعشا دارای دو صفحه بوده که در بین این دو ضفحه يك فاصله بنام 
0۵ 20۳۵۹۵ وجود دارد . که این دو صفسجه و فساصله بین آن را بنام 


مات 7 نیز یاد مینماید . در اين غشا یکتعداد سوراخ ها بنا م نع من " 


۱ 5 وجود دارد که تبادله مواد بین هسته وسایتوپلازم از طریق همین سوراخ ها صررت ‏ 5 


میگیرد اين سوراخ ها توسط يك 0120172817 یا پرده نازد مسدود گردیده است . قابلیت 
نفود یه این سوراخ ها در مقابل مالیکول های مختلف متفاوت میباشد . در حال که 
۳۸۵ از تام این سوراخ ‏ ها | عبور نوده میتواند. ۱ 


ورگ ۳۵2۲۵0۵۷۵ ۱۲۵16 16 
سستم تناسلی مذکر شامل ,165165 , , اما اما (00ع ۳۵ ]" ۳0۰ ۱ 
کصهاع تمااصعع تسس د کت میماشد. ۹ ‌ 


دناعع[" 1۳6 ۹ 


خصيه ها نوات مختلط اند که از یکطرف سیب تولید گامیت هاي زک 
هه گردیده و از طرف دیگر يك هورمون را بنام ایت زیت ۱۱ افسرار 
مینماید . یعنی دارای تولیدات 6061116 و افرازات 00006۳106 میباشد ۰ هر ختسه 
شکل بيضوي داشته و تقریباً در حدود 4 سانتی متر طول‌دارد . هر خنحسیبه در ببن يك 
ساختمان کیسه مانند که از جلد نازك ساخته شده و بنام اد میگردد فرار دار د 
۱ در تحت این جلد نازاك کپسول خصیه یا ادرف ۱34 1 در سه طبقه به مشاهه؛ 


 . میرسك.‎ 


1 - ۱۳9 معنم 
يك ورقه مصلی بوده که ورقه حشری آن ۵( ۱۱۵ را بیه اسب 


افص 


رت 7 ۱/2۵ پو شسانیسده در حالیکه : ورقسه جداری آن به قاس طبسقت درم 


سس _.-. ,چ_ _ 








نیو 


۱ قرار دارد. 


[۷۳162 21002962 - 2 


ك ورقه ضخیم نسج منطم لیفیمیبشد که د ترکیب آن مقدار زیاد لیاف کولاجن و 
الاستيك وجود دارد. 


3 - ۷۵5001098 1111102 
يكك ورقه نازك نسج منضم سست بوده که در آن تعداد زیاد اوعیه دمری قرار دارد . 
2 1101024[ در قسمت خلفی خصیه ضخامت کسب نوده و ساختمان را بنام 
کتاعع۲6 ناطذا60125 برجود میاورد از و۲65 حطناطناع۳16012 یکتعیاد زیاد 
5 حجابات منشا گرفته و خصیه را به یکتعداد زیاد 1005 (در حدود 2000 عدد ) تقسیم 
۱ ۲ مینماید که هر لوبول شکل مخروطی داشته یعنی زرد « آن بطرف کناوع 1" صباطتا ۱26016 
و قاعده آن بطرف کپسول خصیوی متوجه میباشد ۱ در داخل هر لوبول خصیوی يك الی سه 
عسدد عمناضان۳۲ ویامتم]تجنجطهی 600۷01۷0160 رجرد دارد . که طول هر توبول معوج 


5 منوی در حدود 80 - 70 سانتی متر و قطر آن درحدود 150 میکرومتر میباشد . . این توبول 


ها از داخل توسط یکتعداد حجرات که سبب تولید سپروماتوزوا می‌گردد . فرش شده است . 
۱ تعداد مجموعی این توبول های منوی معوج در حدود ۰600 - 400 علد وطول مجموعی این 
توبول ها در حدود 900 - 300 متر میباشد . در يك لوبول خصیوی در فاصله بین این توبول 
هاي خصیوی يك نسج منضم سست حاوی تعداد زیاد ارعیه دموی و لفاوی و یکتعداه 
" حسجرات بنام 66115 1106759110121 تا و6 ع(۳؟ که مس ول لافس از هورمون 
6 1 بوده وجود دارد . 

درقسمت زروه لوبول خصیوی توبول های منوی معوج شکل مستقیم زرا اختیار نموده و 
به 30 - 20 عدد ۱0۵0165 01ع۳21ا5 یا ۲6611 011 تبدیل میگردد . اين توبول های 
مستقیم داخل ات126 2۸60 گردیده و در انجا يك ك شبکه را بنام 165115 616 بوجود 


,یه 





مباورد . که از این شبکه در حدود 20 - 12 عسدد قنات های کسوچك بنام ۳)6۲0۱ 
5 منشا گرفته و در قسمت بالائي خصیه داخل هزات شتده که هر 
5 دارای يك راس » يك جسم و يك ذنب میباشد . که راس 6010107115 از 
ادامه قنات هاي بسیار معوج مرن 0 ساخته شده و به تعقیب آن در داخل 
5 يك قنات بسیار معوج پیچیده واحد بنام 00 85 را میسازد . 
در قسمت ذنب 601010171115 اين قنات توسط 06667675 15اا06ا) ادامه می یابد. 


ساختمان ۲0۳۷165 ونامتم زوم 
توبول های بسیار معوج بوده که جدار آن از يك نسج منضم لیفی حا وی حجرات مشابه 


عسضلی ۳/۵۵۱) بوجود آمده که تقلص این حجرات در خارج شدن سپرمانرزو ۱ از توبول 
های منوي کمك مینماید»در داخل هرتوبول چند طبقه حجرات که بالای 132۳1۵ امجنظ 


استناد دارند دیده میشود . حجرات داخل توبول های منوی ده و نوع میباشند : یکی ع6) 
5 که سبب تولید سپرماتوزه وا میگردند .و دیگرد یکتعداد حجراق استنادي بنام 10۵ 
۱ اامنبو ]ه 5 با بت تهآناعماجه‌افنده میباشند. 


1- 66115 0 یا هام ۹ كثِ 
مراحل مختلف تکامل حجرات سپرماثر جينيك در داخل توبرل های منوی دیده میشوه 
که عملیه تشکل 5061171210702 را بسنام ٩06۲112108611651‏ یاد مسینساید . این 
حجرات به ترتیب از قسمت غشای قاعدوی بطرف مرکز توبول های منوی قرار ذیل میباشند.. 


2 همع 10( :- ام حجرات سپرماتوجینیل از سپرماتوگونیانشا میکیرد. 
که این حجرات نزديك 2۳01۳2 1 توبول های منوی قرار داشته. تعداد این حجرات 
فوق العاده زیاد بوده دو تیپ آن قابل تشخیص میباشد . یکی سپرما توگونیا تمپ ۸ و 
دیگر سپرما گونیا تیپ (1. ۰ ۱ 


۲ .هس 








بنپرماتوگونیا تیپ ۸ بعد از سپری نمودن انقسام های ماتيوتيك متواتر مراحل ۸1 
- ۸۵ - ۸۸4-۸۵3 - و 506۲۳۱۵۱08001۵ 11۱011۳601216 را طسی نمسودد و بسه 
سپرماتوگونیا تیپ 9 تبدیل میگردد که سپرماتو گونیا تیپ 9 بعد از نفر یا 2۲0۷۷]0) به 
6 0۲111221۷ تبدیل میشود. . 


506۲۳۱۱۵۲۵0۵ ۳۲۱۲۱۵۲۲ :- بزرگترین حجرات سپرماتوجينيك بوده که 
دارای هسته کر وی مینباشد و بعد ازاولین انقسام 5 به دو عسدد ۹860802 


۱06711۵100 تبدیل میگردد . 


۵ - ۵ 96601۱02۳ :< حسچسر ات نسبتا کر چك بوده که هر 


6 56007027 در نتمیسجه انقستام 15 دوم ببه در عسسدد 


06۵16 تبدیل میگردد . 


0 - ۳۵ : هس حجرات کروی شکل اند که بعد از يك تعداد تغیرات 
مورفولوژيك یا 25 ور به چار عدد ۱1۱۵]0700 ۳ تبدیل میگردد. 
3 - 06۲۱۱۵0209 : - سپرماتوزوا از نظر ساختمان دار راي راس یا 0 ۱ 
یا 601 - 01۱666 ۷۲۱0016 ,0۱666 0۲1۲۱6۱0۵1 و ذنب با ۸11[ میباشد . در قسست 


راس سپرماتوزوا هسته حاوی ۲۱۵0۱010 کروموزوم 23۱ عسدد . من ۸۱۵۱0۵۵0۵۱۱۱6 


غشای حجروی و یکمقدار کم سایترپلازم وجرد دارد . عنشق سپرماتوزوا باريك برده و حاوي 
0۷ 2521 6611۳1016 0۲0۸111121 میباشد. 01606 11۱10010 حساوی 2۱01 
01 یا محور بوده که در اطراف آن مایتوکاندریا به شکل فنر تاب خورده است و 


توسط ۲۳610۲۵16 01251118 از خارج پوشیده شده است این غشا بنام 001101198 نیز 


یاد میگردد . در قسمت نهانی این قطعه 6601۳1016 0151۵1 قرار دارد هدنام 
6 طویل ترین قسمت سپرمانوزا بوده که از نظر ساختمان از 1110۳1011 ۸۸1۵1 و 





1 ۱132923( بو جود آمده . در قسمت ذنب یا ۵11 ,۲۳6۲۸۵۲۵۳6 01281012 
هم از بین رفته و صرف محور یا 11010601] ۸۵1 باقی می ماند . 
6 ۸۱۵1 نع تقریباً در نا قام طول سپرماتوزوا به استشني راس و عنق قرار دارد . که 
از نظر ساختمان از 9 جوره دو دانه نی میکروتوبول های محيطي و يك جوره میکرو توبول 
های مرکزی مشابه 61112 ساخته شده است . این میکروتوبول ها به شکل يلك حلقه خارجاً 
توسط يك پوش ليفي احاطه شده است که در خارج آن غشای حجروي قرار دارد. 

از جمله حجرات سپر ماتوجينيك: سیرمات وگو نیا. 65 /[506۲۲0۵100 ۵6۱۲۳۱۵۲ 
دارای ۵( کررموزدم: و و متباقی حجرات حاوی مه کروموزوم میباشد. 


2 - زا56۲0 ۶ه لام یا 115 "ناه هاطه اون ٩‏ 
حجرات برزگ با ارتقاع زیاد و شکل غیر منظم استرانه نی میباشد . هسته حجرات 
نزدين غشاء ی قاعدوی قرار داشته , حدود سایتوپلازم حجرات غیر واضع و و در بین آن حجرات 
سپرماتوجينيك غرس گردید: است . زره این حجرات تا به جوف توبول های منوی رسیده و 
تعداد زیاد سپرماتید در مراحل مختلف تفریق پذیری به سپرساتوزوا در راس این حجرات 
غرس میباشند . وظایف حجرات سیرتولی قرار ذیل است : 


0- سبب استناه حجرات سپرماترجينيك شده و زمینه را برای تغذی حجرات سپرماتوجينيك 
مساعد میساه ۰ 0 ۱ سب 

0 - حجرات سپرمتو جینيك را ترسط عسلیه 0۱0515 0 از تاثیر مواد جبی 
محافظه مینماید . 


0 - یکمتدا ر مایع را در داخل جوف توبول های منوی افراز مینساید . که حرکت 
سپرماتوزوا را در بین توبول ها اسان میسازد . 
- در عملیه 826116815 0 یا تغیر شکل سیرماتید به سبرمانوزه | کمك 
6- سبب افراز هررمون مبگردد که مانع 8006914 ۱۱0 قسبل از سن بلرغ 
میگردد . ۱ نك« ۳ 


۱ 





ات تیا 


؟ - در مردهای بالغ این حجرات سبب تولید 0۳0161۳ 0۱۳01۳۵ ۸۱0۲۵۵6۲ با 
۳ میگردد که با 165105167016 یکجا گردیده .1651051670۳6 ۳۱۷۵۲۵ را 
میسازد و سبب نش نما حجرات سپرماتوجينيك میگردد . 


5 11۱6۲511121 ۱ ۱ ِث" 

بستام 5 6۷0186 رآ نیز یاد گردیده . حجرات بزرگ چند ضلعی اند که در نسج 
منضم بین توبول های منوی قرار دارد هسته این حجرات 006101710 و سایتوپلازم حجرات 
روشن میباشد . در سایتوپلازم این حجرات دانه ها ي زرد وجرد دارد که در 12.1۷1 به مشاهده 
مسیرسد . ٩۳1‏ حجرات فراوان میباشد این حجرات 20108617 6511011127 [ بسا 
6۵ 0( را افراز مینماید و توسط ۰.1 0.5.] غده 71۷00۵01۷515 تنبیه میگردد 

. یکتعداد حجرات 8( آدر 165015 حصاطنافه ۳1۵ - 6701010۲015 و حستی در 

10( و نیز مشاهده گردیده است. ۱ ۱ 

در 511111110 1161 یا نسح بین اخضلالی بین توبول های : منوي عسلاوه از عز00 ۱ 
15 نسج منضم سم . الیاف کولاجن -فبروبلاست ها مکروف ها مست سل واوعبه دموی و 
لفاوی نیز وجود دارد. 


کاعنال اهان0عع ۲1۵16 1۳6 :- شامل قنات های یل میباشد: 


1 9۱11 ۲6۵۱ -1 


توبول های موی معوح در راس لوبول های خصیه شکل مستقیم را اختیار نوده و به 
0 - 20 عدد ۲6۵/1 ۱0۷11[ تبدیل میگردد ساختمان اين توبول ها مشابه توبول هاي 


منوي محسوج بوده به این تفاوت که در داخل این توبول ها حجرات سپ رم اترجینیاد وجو 
نداشته و صرف توسط حجرات ٩6۳۵11‏ فرش گردیده است. ۱ 


مس ار زد کت سوت 





و 


- 165015 1666 ۱ 
يك شبکه توبول ها در داخل کتاکع 1" مباطتاعمت26۵0 بوده که توسط اپیتل خشت 
فرشی ساده و يا مکعبی ساده فرش گردیده است . حجرات این توبول حاوي میکروويلي بوده 

و در اطراف توبول ها نسح منضم 1651158 71601261101070 قرار دارد. ۱ 


3 وع1بااهنال ]91ع۲ع]عم 1" ۱ ۱ 

از 5ناع 7 6 درس دود 20 - 12 قنات کسوتاه منشا گسرفستسه و تا راس 
5 امتداد دارد . اين قنات ها توسط اپیتل استوانه ی اهدابدار ساده فرش 
گردیده است . اما یکتعداد حجرات آن اهداب نداشته و حاوی میکروویلی میباشد . در جدار 
این قنات یکتعداد حجرات عضلي ملسا وجود دارد . حرکت سپرماتوزو در داخل این قنات 
ها توسط اهداب و و تقلص عضلات جدار آن تأمین میگردد . 


4 - رز زو « ۳ 

5 یا بریغ سه قسمت (11620 - 0005 و 121) دارد , قسمت راس 
آن از قنات های بسیار معوج و پیچیده ۱01۷165 6۲۲۲60۲ ساخته شده که توسط اپیتل 
استوانه ی ساده اهدابرار فرش گردیده است و قسمت جسم و ذنب بریخ از 6010107۲15 
00 بوجود امده که يك قنات واحد بسیار معوج و تاب خورده بوده و توسط 05600 
مه عنام 60 نامتاه ؛ فرش گردیده , در سطح آزاد حجرات این قنات ها 506۲60 
2 که يك شکل تغیر یافته میکرو ویلی است و حرکت ندارد . بشاهده میرسد . اين قنات 

ها توسط عضلات ملسا و نسح منضم حاو وی تعداد زیاد مماااوه م ها احاطه گردیده است . 
5 00ج 6 دارای وظایف ذیل میباشد. 
- از بین بردن سپرماتوزوا های غیر نورمال توسط عملیه 0۷096 ۱۱920( 
0 - جذب مایعات اضافی ۱ 


سس << ِ 





و 


6 - افراز یکتسصداد مواد از قبسیل ۵610 زو ۴08۴۵۷۷۸ 2۱۷66۱ 
11 کهيك رول مهم در ۲0201۲211010 سپرماتوزوادارد . 


5 - 066۲۵۲86 ۱0025( 6[ 
از قسمت ذنب منص نزمه منشا گرفته و الی 06167۲675 داهن ۸۱۸۵۷۵۱۱۵ 
امتداد دارد و بنام 5 ۷25 نیز یاد میگردد . و از نظر ساختمان نسجي از داخل به 
خارج از غشای مخاطی. طبقه عضلی و نسج منضم ساخته شده است .. 

اپیستل این قنات در شسرو ع استوانه ني ساده و بعدا به ٩۳۵1۱]160‏ 08۵۱000 
اه "۲ تبدیل میگردد . غشاي با اضاصه این قنات.از نسج منضم حاوی تعداد 
۱ زیاد الیاف الاستيك ساخته شده است . 4 
۱ طبقه عضلی قنات فوق العاده ضخیم برده که طبقهداخلیآن لیاف حلقوي و طبقه 
خارجي آن الیاف طولانی مبیاشد . در شروع این قنات طبقه عضلی الیاف طرلانی داخلی نیز 
وجود دارد . طبقه خارجی این قنات از نسح منضم ساخته شده . قسمت نهانی این قنات بنام. 
ا 0 یاد گردیده که ساختمان مشابه ۷۵۹1۵16 96۱۱۳۵1 دارد ۰ دنا]1(6 
05 جزء مهم 60۲4 506۳108110 میباشد. ۱ 


۲20۷121017۷ 0۷01 - 6 

يك قنات کرتاه بوده که در تبجه یکجا شدن061616۳05 وناامنال ۸۵۲۱۱۴۱۱۲۱۱6 و 

66 6۳0۵و بوجود آسده است , این قنات غسده پروسنتات را سرارخ نوده و در 
۵ 0۲0۹]۵1108 تخلیه میگردد . 


5 866۱۱/۵۸۱ مهنانس۸ 6 .- شامل غدوات ذیل است. 
1[ - ۷661010 احطنصه؟ 16 
يف ساخنمان کیسه مانند بود ۵ که در حقیفت يف قسمت اضافی و بیجیده 21۳001۵ 











 سوووتآ‎ 


2 صااوصمط كثِ_ِ 
يٍ .های ام ۱ 
مه 12۸۵ اند که در مرحله 6( در هسته به شکل منتشر قرار دارند و در 


وقت انقسام حجروی متراکم گردیده و به شکل ۲010050706وآی تظاهر مینساید .د؛ دنی اد 


کروماتین وجود دارد. 


۱ 3- 1666۳0۵ 01۱۳0۱۱۱۵10۱ ۱0۱۵۲۵1 06۳1 :- ایستوع ۱ 
کروماتن از نظر 289 غیر فعال بوده که توسط تلرین حصرصی ببه شکل رشته های 
تازك در قسمت محیطی هسته در ۸۸ سأ نیز قابل مشاهده میباشند. 


0 - «ااهه۳0ج با : شکلفعال کرمات از دنر جینتاد وه که صرف یه 
کما ۲.16 قابل مشاهده است. ۱ 


۳ 


3 ی 

يك ساختمان کوچاد بیضوی شکل برده که به ناه يك سبکر ومتر قطر داشته و در 
اثنای انترفیز 1-4 عدد آن داخل هسته مشاهده میگردند . در ترکیب 5ا[۷۱0160 مواد 
پروتینی -1(۱/۸ ویکمقدار کم 103۷۸ شامل میباشد و در 15.۷1 دارای نواحی ذیل است: 


2 - 2۳۵۳0۷۵105۵ 02۳5 :- مراد دانه دار اند که از پروتین و ٩۸‏ ترکسیب ‏ 


گردیده است. 


0 - ۲10۲052 02۲5 :- مراد رشته مانند برده که از پروتین و 1۷۸ ساخته شده 


010۳0۵۱ 25506012660 ۵۱605 :- يك قسمت از کروماتین است ‏ 





5 بوده که از نظر ساختمان نسجی از ز داخل به خارج از غشای مخاطی . 
طبقه عضلي نازك , و يك پوش نسح منضم ساخته شده :. ۱ 

طبقه مخاطی کیسه منوی تعداد زیاد التوات داشته و توسط اپیتل استوانه ني ساد یا 

6۳۱" 6010۲0۳۵۲ 160]زانتاو ۳36000 فرش گردیده است این اپیستل حاری حجرات 

800166 نیز میباشد . در تحت اپیتل يك صفحه نازك نسج منضم غشای با الخاصه قرار داره 
طیقه عضلي کیسه منوی نازكبرده که طبقه داخلی آن الیاف حلقوی ‏ و طبقه خارجي آن الیان 
طولانی میباشد . عضلات آن از نوع ملسا است . 

این ساختمان کیسه مانند از خارج توسط نسج منضم پرشیده شده است : 

در کیسه منوی سپرماتوزو | ذخیره نگردیده یلکه يك مایع رقیق بنا 0 را افمراز 
مینماید . اين افرازات حاوی 1۲201056 بوده که يك منبع مهم غذائی برای سپرماتوزو 
میباشد . این مایع علاوه از فرکتوز حا ی امینواسید ها . پروتین ها ۰ 22010 0۳0۹۵ 
۰ 0 2800۲016 و 2010 تا نیز میباشد . این افرازت در اثنای 618611121101 . 
به كمك تقلص عضلات جدار آن خارج میگردد . 


186 0۳0۹]216 - 2 

این غده در تحت مشانه در اطراف ۱۱۳6]01۵ >ناهاه۳0م قرار دارد و از 30-50 
عدد 2۱2005 2۱۷601۵۲ انا 1 001۳0۳۲0۷0۳00 ساخته شده است. این غدوات در بین 
يك نسج منضم لیفی و عمضلی غرس گردیده است . غدوات پروستات در مقطع شکل 
6 داشته , و ازداخل توسط اپیتل استوانه ني ساده فرش گردیده است .افرازات این 
فولیکول ها یا غدوات توسط 20 - 12 عدد قنات افراغی در ۱۲6]0۳۵ ۱۳0۹ تخلیه . 
میگردد این قنات هاي توسط د: و طبقه حجرات فرش گردیده است که حجرات طبقه سطحی آن ‏ 
استرانه ی و حجرات طبقه عمیقه ان شکل مکعبي دارد در داخل فولیکول یکتعداد 
ساختمان های مدور که از صفحات متحد الرکزساخته شده و بنام ۱005 2000 یا 
00 00۵ باد میگرده وجرد دارد . این اجسام در پررستات اشخاص مسن 














زیاد رده از نظرترکیب از مه سخت گلایکو پروتبن که 0 گردد ساخته ‏ 
شده است . 

پروستات خارجاً توسط ك کپسول ليفي عضلي پرشیده که در پین آن تعداد زیاد وره 
ها و حجرات عقدوی پاراسمپاتيك وجود دارد در فاصله بین فولیکول ها يا غدوات نیز بل 
نسح منضم لیفی عضلی بشاهده میرسد .. ۱ ۱ 
افرازات غدوات پروستات يك قسمت قابل منلاحظه مایع منوی یا ۹61۲60 را تشکیل میدهد 

. افرازت این غدوات حاوی یکتعداد انزایم ها از قبیل 06( 200 .26 ۱ 

و 07016856 میباشد . یکمقدار 2010 مان و پره روستاگلاندین نیز توسط پروستات تولید ‏ 
میگردد . ۱ ۱ 
ازبین غده پر وستات علاوه از ۷0۲۵/۲۵ 0۲0512116 دو عاعبال نماد [6 نیز 
میگزر "۳ ۱ 

غدوات پروستات معمولاً در سه طبقه قرار دارند . 

3 - 2005اع 5ا۷]060]:- اين غدوات مستقیماً در احلیل باز میگردد . 

12005-0ع ۱۱۵60۵5 حاناط :- این غدوات توسط قنات های کوتاه در احلیل باز 
میگردند. ‏ ۱ اد 
6 212005 0۲0۹)۵016 0 1118 :- در قتسمت محیطی پروستات قرار 
داشته و غدوات نسبتاً بزرگ میباشند که قنات های طویل آن در احلیل باز میگردد . 
غدوات مخاطي و تحت مخاطی ناحیه مركزي و غدوات اساسی ناحیه محیطی پروستات را 
تشکیل میدهد . قسمت محیطی پروستات هميشه محل 62۲01180172 پروستات بوده 
درحالیکه قسمت مرکزی پروستات در اشخاص مسن اکثرا به [1(/007170(011] مسعسروض 
میگردد . بزرگ شدن وتات دراه ادا مشکلات را به بار میاورد. 


3- وه ۳)۲۵1 ۳ م۲ 


بنام ات ۲ نیز یاد گردیده که جسامت آن به اندازه يك نخود + بوده و در 


ح,ه مب 





کت مت 


در طرف 61/978تنا 1116110070100105 درنسج منضم خلفی آن قرار دارد . و مانند پروستات. 
يسك ۵127105 ۵1۷6۵1۵۲ ماناطانا 1 601000۷0۴۵ برده که قنات افراغی آن درقتا06ا ‏ 

۲ باز میگردد این غده نیز توسط يك کپسول نازك نسج منضم پوشیده شده و ۱ 

درفاصله ببن غدوات آن نیز نسج منضم و حجرات عضلی ملسا وجود دارد . 


اپیستل شدوات مکعسبی واپیستل قنات های افسراغی آن 0( 
ادنوه ۲ میباشد ‏ این غدوات يك مایع روشن -غلیظ و چسپناك را ربنم 


1۳۱۱۸۵۱15 افراز منیماید. 


08 ۳6 [" 
يك گذرگاه مشتراه بخاطر تخلیه ادرار و مایع منوی بوده که از نظر ساختمان از دو 


قسمت ساخته سده است. 


1 ۲ 16 :- این قسمت قضیب با 2۵05 در بین بان یا 20۱۵ 


تثبیت گردیده است. ‏ 


2 - 00 1116 یا 60۲0۷05 :- قسمت آزاد 061015 میباشد . ‌ 
۱ قضیب خارجاً توسط يك جلد نارك پوشیده شده که در قسمت 0011٩‏ 81115 بطرف 
داخل تاب خورده و 0۲6066 یا ختنه گاه را تشکیل میدهد ۰ جلد قضیب غدوات عرقیه و 
یکتعداد کم غدوات دهنیه دارند اما فولیکول های مري در اين ناحیه وجود ندارد . ۱ 
در سطح 06158 5 و در قسمت داخلي ۱۳۹ یکتعداد غدوات چربی تغیر 
یافته بنام 212705 ۲۷50۳ نیز وجود دارد . 
در تحت جلد ساختمان اساسی قضیب را سه عدد ساختمان های استوانه ی شکل 
انتعاذی بنام عساوو 1 6۲۵۵۱۱۱6 تشکیل مبدهد . که دو عدد ظهری آن بنام 60100۲3 
۱005 8 و بك عسدد بطنی آن بنام ۵ ۷۲0۵ 6 60۲۳۵ ۳5 
وان 005 در اطراف احلیل قرار دارد . 


5 (جبجبج۰ج۰پ۰بپب۰بج---_ سس 











۹ ۳ 


05 1 92 توسط يك جدار مسشتركد بنام ی 
با همدیگر وصل میب‌اشد . و در بل ان یکتعداد سرراخ ها وجود دارد که 
خالیگاه های دو طرف 6۵2۷6۲۱0۹۱1۲7 60۲۳010 را با هم ارتباط میدهد . هر 601015 
0 خارجاً توسط يك ورقه ضخیم نسح منضم ليفي بنام 2100811260 پوشیده 
شده است ؛ که در ترکیب آن الاف کولاجن , الاستيك و حجرات عضلي ملسا شامل 
میباشد. اما ضخامت این پوش در اطراف حاهمنع 08و دومع کم میباشد . 

00020 8 در نهایت اخازواه خریش توسط يك ساختمان کلامکك ۱ 
مانند بنام 06015 212115 ختم میگردد . 

از 210181162 یکتعداد حجابات منشا گرفته و به شکل , يك شبکه داخل کیامرمن 
20۵ و 50008210510 6010۵5 میگردد و در اج یکتعداد خالیگاه ها را 
بوجود میاورد که این خالیگاه ها از داخل توسط 0110010601111172 فسرش گردیده است ۰ 
درجدار این خالیگاه ها الیاف الاستيك و حجرات عضلی ملسا وجود دارد این خالیگاه ها با 
شرانین و ورید ها در ارتباط بوده و در حالت عادي از خون خالي میباشند ۸ حالیکه در 
زمان انتعاذ يا 6۲661101 این خالیگاه ها از خون پر سیگردد . که در نتیجه آن 201115 
بزرگ و شخ شده که درجه شخي آن در و9203 0۵ نسبتاً کم میباشد زیرا که 
از یکطرف پوش خارجی آن نازك میباشد و از طرف دیگر خالیگاه هاء ی آن کرچك برددرو د 
اننای 612011121100 مایم منوی بدون کدام مشکل از شتن ک. در بین 60۲0۱5 
0 8 قرار دارد عبور مینماید . ۱ ۱ 

خون از طریق 06۳15 1۳6 0۴ 0۷ 0 داخضل 6۵۷01005۵ 0 0 
گردیده و قبل از اینکه داخل خالیگاه های «اناد6۱0 6۵۷ داوم گرد د به یکتعداد 
شعبات بنام 5 ۲۱6۱16011185 تقسیم میگردد . که این شرانین مستقیماً با خالیگاه های ‏ 
۰ 6۵۷6۲۳05۵۲0 60۲۳۱۵5 ارتباط دارند . ۱ 


وریسدی از طریق ۷6۵۵ 20 


261695 ۳۱61101]۳۱8 با ۱ 





5 ار تباط دارد . 
به اثر تنبیه پاراسسپاتيك این ادمهمتممهم بند گردیده و عضلات جدار شرائین و ۰ 
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تپ ۱ ۸ 
۰۱۵۷" ۵۷ ۰" ۰۳۷" ۱۱۳۳۷" 586۲۵۱۵۵۸۵ 8۳۱۳۵۲۷ 
۵۳0۵۲۲۵۱۵67۵ 2۱۰۵" 0" 90۵۲0۵۱۵6۷۱6۵ (۱۵(۱۵۱۵06) 
(مهعدحمجه) (6)۵06۵90 (0۱۵۱۵۱00) (2۷96۱0۳0) 


۱ 





۵ سم و 


۸ 4 42 
«۱ ۰22۱۳" 6 50600708۲ 
042 آ01 ۱ ۲۵۳۵۵ ۱(۱۵) 


۰ یدنا ونیه۲ع)۱واعو ان واادیب عطا ما 0 88 5267۲0۵۱08606515 ۱۳ ع6و2ا: 50۳06 .18.2 .۴ 





حجابات خالیگاه های 6۵۷6۲۳05۱0 75 استرخا نموده و خالیگاه ها پر از خون 
میگردد . ودر نتیسجه آن 0 صورت میگیرد . پرشدن خالیگاه ها از خون بالای . 
۱ وریدهای کسته در انترا ۱۱0/۱۱۸ قرار دارند فشار آورده ,و سیب بند شدن سستم وريدي ‏ 
 .‏ میگردد د . که این حادثه به نوبت خود سیب تزاید 6۲66101 , و سخت شدن قضیب میگردد . 
در خستم 6۳6011010 عضلات ملسا جدار شرائین و حجابات تقلص نوده : و جریان خون در 
" خالیگاه هاي 69۷6005۲ کناجر0ع توقف مینماید .و زمانیکه جریان خون در خالیگاه 
ها قطعه گردیده وریدها از فشار ازاد گردیده و خون خالیگاه صا تخلیه میگردد . ويك حالت 
۱ بنام 26110656611606[ یا از بین رفتن شخی بوجود میاید . ۱ 
باید بخاطر داشت که یکتعداد زیاد نهایات عصبی حسی در قضیب خصوصأدر 21۵05 
5 وجود دارد. : ۹ اه 

















فصل هژدهم 


مور 160۳۵0۷۵۱۷۵ ملقصطع۳ ۲116 


۳ - 261012110 امه ۳۵6 96 - که شبامل 


7۱5" ,0065)] 6 کنالعانا و 201102 ۷میباشد. 


2 - واامااهع ۵۲8۵1 ۲۵۳۸۵۱6 ۲06 :- بنام ۱۷۱۱۷۵ ۷نیز یاد گردیده 
وشامل 01110715 ۰ ۱۱8۵۲۵ 0۱۵[0۳۵,]۵۳014 ۱۱۵01۵ ۲65۲۱۵۱۱۵ و 05هام 
5 میباشد. ۱ ۱ 5 


106 ۵۲۸۲۹۵۲۲ 2121005 -3 


رنهبه 196 


تخمدان یا 0۷8۳۷ از جمله غدوات تناسلی مژنث یا20۳8805 6171۵16] 1126 برده 
که از یکطرف سبب تولید تخمه يا 0۷2 ببس 0۷۱۲ و از طرف دیگر هررمسون های 
0 و 1708608]670116 را افراز مینماید‌که این هورمرن ها مسزل تکامل خراص 
جنسی تالی و تفیرات 60 تخمدان و 60001۳6111010 رحم میباشد . 


سس م5 سس 








که با ۱00( یکجا دیده میشود . ۱ 5 
0 - يك کستله بدون شکل مراد پروتینی :- هدهع 5 ر ۱۲05۵ ۱15 
مشترکا بنام 616010106۳02 یاد میگردد. . »۳ 


4 - 212810 عم 


مر کس بون شکل رده که در فاصله ب کرماتن ‏ «نامعاءبل۱ رام دارد و 
از مراد پروتینی ساخته شده. 


۱ 0۵ محومدم : ی وماتین هسته در اثنای انقسام حجروي متراکم گردیده و 
يك تعداد رسته هاي طویل را بنام کروموزوم میسازه . نصف طولاني هر کروموزوم بنام 


01170108110 یاد گردیده که در مسحل 1]۲0111616]تیبا 00 > ببا هم وصل 


میباشند واحد وظیفوی کروموزوم بنام 8610 یاد شده که موقیعت آن در کروموزوم بنام 
۱۱ مسمی گردیده است . هر جفت کروموزوم دارای دو ابص مشابه پرده که هر کدام ان 


بالای يك کروموزوم قرار دارند . گرچه 8670 ثابت میباشد و از يك نسل به نسل دیگر انتقال 
میشود . لیکن در بعضی موارد 861 با يك تعداد تغیرات مواجه شده و از حالتِ طبیعی 
خود انحراف مینماید که اين حالت ر 0 می‌گویند . که در نتیجه | ن يك 2011 
جدید تشکل مینماید . و به نسل جدید انتقال میشود ۰ ۵ در نتیجه 10:1101۱] 
دو امدارعوامل كيسياوي مختلف و یکتعداد امراض و یروسی بیان میاید . 201 از نظر 


ساختمان يك 10۸ طویل « و تاب خوردد بوده که مسئول انتقال خواص ارنی میباشد . 
۱ حجرات جسمی یا 6 انسان داراي 46 عدد و یا 23 جفت کرومرزوه برده که 
از ان جمله 22 جفت ان ۹0۳06 ۸0 و يكك جفت آن 6 1۵100 با ۹0۸ 


۱ 6 میباشد که 44 اوتوزوم جمع ( ۷ کرومرزوم جنسی از جنس مذکر و 44 
۱ وتوزوم جسمع ۲ کروموزوم چشسی از جنس مزنث ایند گی مینساید اين 46 عسده 5 
کروموزم از نظر تعدا ام ۳۱۳1610 کرموز وم یاد میگردند - 


هر تخمدان یامبیض شکل بيضوي و قطر طولاني در حدود 3 اي مت دار , و از نظر 
موقعیت در جوف حوصله در دو طرف رحم قرار دارد . ۱ 

هر مبیض خارجاً توسط ورقه پریتوان بنام ناهن 0 پوشیبه شده که در 
قسمت سره یا ۱11010 با 118870616 ۳۳020 رحم ارتباط دارد . هم چنان از طریق همین 
و 0 نسح منضم و 02۳011127 ها با 5170102 مبیض وصل میگردد . در 
تعست "0۷2711117 13۳050 سطح خارجی هر مبیض توسط يك اپیتل مکعبی ساده بنام 
0 16۲111۳121) پوشیده شده است . در تحت این اپیتل يك غشای نسح منضم 
متراکم بغام 21028 52 قرار دارد . که اين غشا نظر به ۵100811165 ۲2۱۱۱6۵" 
خصیه نازك و کم تر متراکم میباشد . در یت ت 6۵ونطاه ۵ ساختمان های مبیض ‏ 
در دو ؟ قسمت مطالعه مه میگردد.- 


1 - ده 0 ۳ 
در یت 202 2 قرار دارد که از يك ۹02 ا حاوی لیاف شبکوی و 
یکتعداد حجرات دوك مانند مشابه میزانشیم ساخته شده است . در بین این ستروما فولیکول 
هاي مبیض یا 101116165 نت در مراحل مختلف تکاملی قرار دارند. 


نت۳ 


2 - 0۷۵ 0و ۲ 1 ۰ : 

۱ از نسج منضم حاوی اوعیه دموی, لفاوی . الیاف الاستيك وحجرا ت عضلی ملسا 
ساخته شده و با 0 مبیض که محل دخول و خروج اوعیه مبیض است در ارتباط میباشد 
. هم چنان در قسمت 0 مبیض یکتعداد حجرات بنام 66115 ۱1104 که شباهت به 


5 0 ۱ ۱ ۱ 
حجرات ابتداني که از آن 7 تخمه با 9۷۵3۵ منشأ میگیرد عبارت از 00201۵ بودد که 


۱ سس 





اين حجرات بزرگ و مدور درقسمت قشر مبیض قرار دارند . اين 00801112 در یات 
جینینی ‏ از 66115 0 ۳۲1۲0۲0121 يك قسمت از 526 ۷۵16 یا کیسه زرد منشا 
میگیرد . و بعداً به مبیض در حال تکامل مهاجرت مینماید . تعداد این حجرات در قسمت 
قشر مبیض توسط انقسام 171110515 زیاد گردیده و در وقت توله تعداد این00801[18 در 
حدود يك میلیون عدد میباشد . تعداه زیاد این 008201112 حتی قبل از , ولادت شروع به 
استعاله مودء و در قام طول حیات تناسلي زن این پروسه دوام نموده و بتدریج تعداد انها کم 


می‌گردد. 


زمانیکه منممیمه بسه 0001۷]6 0۲۱112۵17 فز نود این حجره حاوی ونهاوزج ۱ 
کروموزوم ( 40 عسرد " مب‌شد. در تئیجه انقسام 111610116 اول این 006۱۲ ۱11۱۱۱۱۲۷] 


" بدو حجره یر مسباوي نیم سیگردد که يكي آن 0066 ۹6601027 سیباشد که 
: جسامت بزرگتر دارد و دیگر آن عبارت از 000 00۱27 1151] است که جسامت کوچکتر 


دارد . 6 000 ۹660۴0217 بعد از انقسا م 10610116 دوم بدو حجره غیر مساوی دیگر 


تقسیم میگردد . که که بزرگتر آن عبارت از 6 با 0۷۲ 6 برد و کوچك تر آن 


عنسب‌سارت از 00۷ 00127 ٩660۳0‏ میباشد پس دیده میشود که در نتیجه عملیه 


5 از يك 0080112 صرف يك تخمه حاصل میگردد . 


65 0۷2112۴ 0۲ ۳0۲۳۹۵۸109 :- فولیکول هاي مبیض از حجرات 
ستروما یا 66115 ٩۱۳0۳28[‏ که تخمه در حال تکامل را احاطه میناید طی مراحل ذیل منشا 


میگیرد: 


1- یکتعداد حجرات ستروما شکل هموار را اختیارنفوده و اطراف 0060/16 را احاط 


۱ مینمایند که این حجرات ستروما حال بنام 66115 ۲نالنام0111] یاد میگردد . 


00/1 و حجر ات احاطه کننده آن سبب تشکل 0111616 0۲1۲۱۵۲01۵1 میشو د . که 


أ تعصداد زیاد 01110165] ی در اثنای تولد در قشر مبیض وجود دارد. که 


تکامل بعدی این فولیکول ها؛در زمان بلوغ صورت میگیرد . ۱ 
2 - در مرحله بعدی تکامل حجرات فوليكولي اطراف 6 شکل استوانه ني را 


بخود گرفته و بنام 5 0۲۱۳۱۵۲۷ یاد میگردد این فسرلیکول از خارج ترسط 


ِ << 





6 00( 26661 احاطه گردیده است . 

3 در این مرحله بین حجرات فولیکولی و 0۱0۷۳16 بك غشای متجانس جلادار بنام 
012 7012 تشکل مینماید . در اینوقت طبقات حجرات فولیکرلی نیسز زیاد 
میگردد و يك 06 ۵۲۱۲۲۱۵۲۶ ۲مص اه ناه را میسازد . 

32 701185 يك غشاي گلایکوپروتین بوده که در اثر فعالیت مشترك 
]000۷و حجرات فولیکولی ساخته شده که استطالات ساتيريلازميك حجرات فوليکولي و 
میکروه ویلی های غشاي 6 داخل آن نفرذ مینماید . 

4 - حجرات فولیکولی تکثر نوده که در نتبجه تعداد حجرات و طبقات فولیکرل زیاد 
گردیده و در سطح داخلي ۲۲۱61۲۱۵۲۵۲۱6 06 (آیکتهداد حجرات فولیکولی سبب 
تشکل 8120۷01052 106۳00۳۵۳۵ میگردد که این حجرات بنام 66115 20101052 و 
فولیکول تشکیل شده بنام 6 ۹600۳027۷ یاد میگردد .. ۱ ۱ 

3 در این مرحله در بین حجرات فولیکولی یکتعداد اجواف تشکل نوده که در بین 
ایسن 6۵۷11۷ 0111010187] ماییع فولیکولی تجمع مینماید و سبب بیجارشدن 006۷]6 بسه 
یکطرف فولیکول میگردد . این فولیکول بنام 6 ۲ باد میگردد . ۱ 

6 - در این مرحله جوف فولیکول بزرگ گردیده و جدار فولیکرل نازك میشرد و 
6 در یکطرف فولیکول قرار میگیرد 66115 2102101052 ۳۳6 که اطراف 
6 قسرار دارد بنام 00۵۳0۲5 کنااناصنت ر وااع6 2۱0۸1۱۵۱058 ۲110" کته 
06/6 را با جدار فرلیکول وصل مینماید بنام ۲۲0/186۳0۱5 56105 یاد میگردد . 

7 در این مرحله حجرات سترو وما که دراطراف فرلیکرل قرار دارد متراکم گردیده و 
در اطراف فولیکرل سبب تشکل ۱۳]6۲۲۵ 11602 یا پرش داخلي فرلیکرل میگردد.که این 
حسجرات هورمون 0 را افراز مینماید . از همبن رو این حجرات بنام [۵عع6 [ 
05 نیز یاد میگردد . 

8 - در قسمت خارجی ۱6171۵ 2 یکمقدار نسح منضم لینی متراک گردید و و 
يك پوش دیگر را بنام 6161118 111602 يا پوش خارجی برجرد میاورد . که مجمرعه 
1۳16۲۵ ۲۳6۵۵ و 616108 1116002 را بنام األا0116] 1134 یاد سینماید اینرع 





فولیکول بنام 10111616 0۷۵۲187 0 یاد میگردد . 

9 - زمانیکه فولیکول بسیار بزرگ گردد جدار فولیکول و جدارمبیض به اثر فشار 
مایع فولیکولی نازك شده يك قسمت بدون اوعیه در بالای قمنمت محدب فرلیکول بنام 
2 به شکل يك برامده گی تظاهر مینماید. در عین زمان به اثر ضیعف شدن حجرات 
کیاجمطاومن ون 16:61 /(006 از جدار فولیکول جدا گردیده و در جرف فولیکرل به 
شعل آزاد قرار می‌گیرد در این وقت جدار فولیکول و جدار مبیض پاره شده و تخمه از 
مبیض آزاد ميشرد .که این حادثه را بنام 0۷۷012110 یاد مینماید تخمه آزاد شده يك تخده 
پختا‌جوده بلکه يك 00016 600۲021۷ میباشد. 

.۰ 10 - بعسد از 0۷۷۵12100 قسمت باقی مانده فولیکول به يك ساختمان بسیار مهم 
بنام ۱۱060 5 تبدیل شده که اين ساختمان سبب افراز هورمون 0۳08651610116 
میگردد. اهنا قناورمع با جسم زرد یا جسم اصفرطی مراحل ذیل تشکل مینماید: 

- زمانیکه فولیکول باره گردیده . جدار آن 5 رده و خسن در داخل 
فولیکول تجمع کرده و ۳1۵6100۲۲۵8161۲7 15ا6100 را میسازد. / 

0 - در این مرحله حجرات فرلیکولی مدور خورد به سرعت بزرک گردید: وشکل چند 
ضلعي یا [۳6۵۲۵ ۳0۱۲ را گرفته و در سایتولازم حجرات يك ]0186171611 زرد رنگ بنام 
0 تراکه مینماید که این حجرات بنام 66115 ۱۲6۵1 یا میگردد . و از همین رو بنام 
ع( 601۵5 يا 0001 ۷۵۱۱0۵۷۷ یاد میشرد . یکتعداه حجرات 11۱161124 ۵۵۵ [" 

نیز بزرگ گردیده و با جسم زرد کمك مینماید. . 

5 اهعادا1 حاوی ٩101‏ كافي و و لیپید قابل ملاحظه میباشد. 

6- زمانیکه جسم زرد تشکل نود اوعیه ۱1۱16۲۲1۵۸ 110000 در بین جسم زرد نفرذ 
فسوده‌و 66۱15 6۵1]نا, 1 شروع به افراز مینماید و هورمون پروجسترون را داخل او عسبه 
۸2 میکند . 0 ۱ 

اگر الاح صورت نگیرد چسم زرد تا 14 روز به افراز پروجسترون ادامه میدهد . که 
اینوع چسسم زرد بنام 6۵۳۲6۲۵۱۵]101 01 6۱0۲]ا1 60۲۳۱۷5 یاد منیکردد . که بعند از 
ختم وظیفه استحاله يا 00861161011010 نوده و به يك کستله نسج ليسفي بنام 6۲00۱05 


ت72 7 3 گت یت 











5 نبا 0007 ۱۷/۱۱۸6 تبدیل میگردد . ۱ ۱ 
و اگر القاحم صورت بگیرد جسم زرد برای سه الی چار ماه دوام نموده و بزرگ میگردد که اینوع 
جسم زرد بنام 0۲682۳601 01 16۳0 6010105 یاد شده و زمانیکه 0۱۵6601۵ شرو ع 
به افراز پروجسترون ناید وظیفه اینوع جسم زره قطع میگردد و در نتم نتیجه استحاله ان يك 
205 دنا ]۵ نسباً بزرگتر تشکل مینماید . مام تفیرات از شرو ع تشکر 0۳/21 
6 الی استحاله جسم زرد تحت عنوان 6۷616 0۷271211 مطالعه میگردد . 


5 0 ۸۲6۹12 
در هسر 02616 0۷۵11870 صرف يك فولیکول به مرحله پختگی رسیده و سبب آزاد 
شدن تخمه و تشکل 1۱16117 60۲0۷5 میگردد . در عین زمان یکتعداد فولیکول های دیگر 
نیز به تکامل شروع نرده اما به مرحله پختگي نرسیده و استحاله یا 01680۴6۲۵1108 
مینماید .که اين نوع فولیکول های استحالوی را بنام ۵1761102 60۲۳0012 یاد مینماید. 
پس دیده میشرد که در قشر مبیض يك زن در اثنای 06۳100 160۲0014611۷6 بسر 
علاوه 1011106165 0۷۵۲101 در مراحل مسختلف تکامل انا کنام6۵۲ وا 6۵۳۵ 
5 و 21۲61104 60100۲2 نیز کشاهده میرسد. ۱ ۳ 
۱ افراز 0651۳0861 توسط حجرات 1161112 111602" و کنترو ل آن توسط ۳.۹.۳ 
غده ۲۷۵0۳۷۹۱5 ء افراز 0۲0865]610106 توسط ناهن[ : لت وکنتسرول آن 
توسط ۲1 سا غده 1٩‏ ار صورت میگیرد ۱ 


میا ۱۱6۲۱۱۵ ۲6" 

دو عدد ساختمان تیرب مانند بوده که در جوف حوصله در بین مبیض و رحم قرار دارد 
.نف نقر. 15 - 12 سانتی متر طول و 1 سانتی متر قطر داشته که نهایت انسی این 
یرب رحم در ارتباط بوده و نهایت وحشي آن در جوف پریتوان نزديك تخمدان یامبیض باز 
میگردد . 5 ۱ ۱ 


مسسسساط اس 











رت سا 


این تیوب از انسی به وحشی داراي قطعات ذیل میباشد: 


2 - 00۳۱00 ۱0۵۲۵۱ ۵ يا )021 0 6 _ این قسمت تیوب در 


ضخامت جدار ضخیم رحم قرار دارد . 
۰ 0 - 6۱۳56[ :- يك قسمت تنگ بوده که جدار آن نسبتاً ضخیم میباشد. 


0 7 فاان۸۱۳ 1۳6 : قسمت متوسع یوب نف بوده هچ آن نازك و تقرییا 


۵0 - ۱۱۲0۵۱۱۵10۱۷۵۱۵۲[ ۳0 :<- شکل قسیف مسانند داشته و توسط یکتعداه 
استطالات انگشت مانند پنام 11۳00112 به ماس نزديك مبیض قرار دارد. 

تخمه آزاد شده توسط 117۱01124 قسسمت 0۷117 10]11۳01 اخذ گردیده و داخل 
تیوب نفیر میگردد . هم چنان سپرماتوزوا از طریق ۷281118 و رحم داخل این تیسوب شده و 
القاح اکشرا در قسمت 2171۳00114 این تیوب صورت میگیرد . زمانیکه القاح صورت کرفت 

تخمه القاح شده از نفیر بطرف رحم حرکت میکند و افرازات که در داخل توب نفیر وجود 


دارد اکسیچن , مواد غدانی و دیگر مواد مورد صرورت تخمه و سیرماتوزوا را در داخل این 


تیوب مهیا میسازد . ۶ ۳ 
شرا نظر ساختماننسجی از داخل بهخارج از طبقات ذیل ساخته شده: 


1 - 1۱۱6052 هزور۳ 
غشای مخاطی نفیر التوات فوق العاده زیاد خصوصاً در قسمت 217001114 داشته 


اپیتل نفیر از نو استوانه ئي ساده بوده که بالای غشای با امخاصه انستناد داشته و دارای سه 


نوع حجرات میباشد . حجرات استوانه نی اهدا بدار که در حرکت تخمه به طرف رحم كمك" 
مینماید . حجرات استوانه ني دارای میکروه ویلی که در سایتوپلازم خویش داته های افرازی 


"<-- 








دارد . و نوع سوم حجرات بنام 15 ۵127۷ 1010۲ یاد گردیده که وظیفه مشخص آن 
معلوم نمیباشد . در تحت تحت اپیتل غشای با اطخاصه قرار دارد که از نسح منضم و آوعیه ساخته 


سده است. 


2- وه ایام وناه ۱2 

از عضلات ملسا ساخته شده که طبقه داخلي آن الیاف حلقوی و طبقه خارجی آن الیاف 
طولالی میباشد ضخامت الیاف حلقوی در قسمت 0411 ۲ ۱٩1/111115‏ بسیار زیاد 
است ؛ تقلصات جدار عضلي نفیر در انتقال تخمه به طرف رحم کمك مینماید. 


[ 00162 6۲059 - 3 


سطح خارجی نفیر توسط پریتوان بوشیده شده است .- 


وینرم) ۱ ۳۵ 


۱ سسثرع عضایتنلی دالی مت برد که ر جرف حرصله رب 
2 قرار دارد . تقریباً 7 سانتی متر طول ۰ د سانتی مترعرض و 3 - ۵ سانتی متر 
ضخامت دارد . قسمت بالای رحم بزرگ و وسح برده زب 0۷ بیاد مبگردد .در حالب که 
قسمت پائین آن شکل تیوب مانند داشته و بنام ۸ ۷ اد مسیگسرد در بین 00 و 
۷ يك قسمت متضیق بنام ]9 نیز وجرد دارد . 

جسم رحم | ز نظر ساختمان نسجی از داخل به خا خار < از ز طبقات ذیل ساخته شده است: ۱ 


1- ینامور ۱ ۱ 
طبقه مبخاطی و يا غشاي مخاطي رحم بوده که اپیتل ان | ستوانه ني ساده برده و بای 


ستروما استناد دارد که به اثر فرورفتن این ابیتل در بین ماو تعسداد زیاد غسدوات 





<,چس 





اندومتریوم تشکل مینماید» ستروما اندومتریوم ازنسج منضم و تعداد زیاد اوعیه دموری ساخته 
شده و فوق العاده حجروی میباشد. در بین ستروما یکتعداد زیاد غدوات تیوب مانند ساده 
قرار دارند که توسط اپیستل استوانه نی ساده فرش گردیده اند و بنام 6000۳06171۵1 
205 یاد میگردد . اندومتریوم از نظر ساختمان دو طبقه دارد. 


۸ - 1۳01100۵115] 0275 :- طبقه وظیفری اندومتریوم برده که همیشه 


درتغیرات 60 اندومتریوم سهم گرفته و دارای دو قسمت میباشد . يك قسمت سطحي ‏ 
نازك یا67 127 6090۳0261 و يك قسمت ضخیم عمیقه یا 1۵۷6۲ 500۳081 


- 2۵115ظ موم <- قسمت تحتانی اندومتریوم میباشد که به قاس طبقه ‏ 
عضلی قرار دارد و در تغیرات 60 اندومتریوم سهج م نگرفته : و ترممیم ۰ و باره اندومتریوم 
۱ همیشه از همین قسست صورت میگیرد . ۱ 

تغیرات 0۳0 اندومتریوم تحت عنوان 6۱616 همه مطالعه گردیده که این 
تغیرات نددمتریدم یت اثر هورمون های ۲۱ و و 00۹160016 0 در مراحل دیل 

2 - 26ه)5 [۱۷69)۲۵ (- این مرحله سه الی پنج را ریز در بر گرفته که در این 
مرحله طبقه وظیفری اندومتربوم تخریب و به شکل خونریزی از طریق ۷۱۵۱11۵ خارج میکردد 


0 - 50۵20 ۰ ۱ :- بعسد آزختم خونريزي شروع و الي روز چاردهم 
"0۷۱1210101 دوام مینماید. در این مرحله از قسمت قاعدوی اندوستریوم دو باره 
0 رز نسج اپیتل,غدوات و ستروما صورت میگیرد .که در شروع ايين مرحله 
ضخامت اندومتریوم کم و بتدریج زیاه میگردد . شکل غدوات در این مرحله مستقیم برده و 
ضخامت اندومتربوم در شریع این مرحله [- ملی متر و در ختم مرحله به 3 7 2 ملی 


سس _سص_ 








متر میرسد. 

5/۵066 560۲610۴ : :- این مر حله به 7 تمقیب 0۷۷۵1۵1101 و تشکل جسم ز رد : 
شروع و الی 0 بعدی دوام مینماید . در این مرحله ضخامت اندومتریوم زیاد 
وبه حدا عظمی خود میرسد . غدوات اندومتریوم طویل . وسیع ,و شکل پیچیده را بخود 
میگیرد و در زروه حجرات غدوی مواد افرازی جمع مینصاید . شبکه شریانی نیز طویل 
گردیده و تا قسمت سطحی اندومتریوم میرسد. . در ختم اين مرحله شرائین اندومتریوم تقبض 
نموده و طبقه طبقه وظیفوی اندومستریوم نسبت کسسبود خون و 20۳12 نکروز کسسسرده و 
0 0( دوباره تکرار میگردد . ضخامت اندومتریوم در این مرحله به؟ - 5 ملی 
مقر میرسد: 


2- طباتتاه‌صهه روط 16 
طبقه عضلی رحم بوده که فرق العاده ضخیم میباشد.وازعضلات ملساساخته شده است 
ودربین بندل های عضلات مقدارزیاد نسج منضم اوعیه دموی ولفاوي واعصاب وجود دارد. 
سیر عضلات رحم به جهات مختلف بوده و توضیع آن مشکل میباشد ام بصورت 
عمومی این عضلات در سه طبقه قرار دارد . 
2 - در طبقه خارجي اکثرا الیاف طولانی میباشد. 
- در طبقه متوط لا حلوی و وی بهورت مره را دارند. 
ِ در طبقه داخلی اکثرا الیاف طولانی و یکتعداد الیاف حلقوی هم وجود دارد . 


۱ الیاف عضلی رحم در ائنای حاملگی معروض به 1۷06۲1۳00۱۷ و و ۲۱۱26۲01251 
مب‌گردد . تقلص این عضلات. در تخلیه جنین در زمان ولادت كمك مینماید. 


3 - 06111116111110 ۱ 
۰ اما قسمت تحتانی رحم در قدام (محل که با مشانه محاورت دارد ۹ توسط پریتوان پوشیده ۱ 











تسده است. ۱ 


۳6 ]" ۳ 
ساختمان *66۳۷1 با جسم رحم متفاوت برده . غشاي مخاطی 60۱۷1 یسا000ه 
دارای غدرات عسیق منشعب برده که افرازات سخاطی داشته هم چنان غشای 
مخاطی دارای یکتعداد 5 بوده که به اثر تراکم مواد افرازی در غدوات برجرد امده و 
بنام زا۱۵0۵ با «ویاد میگردد . 2/3 بالائي کانال 01۷۱۶ توسط اپیتل استوانه ني 
اهدا بدار و 1/3 تحتانی ان و هه , چنان قسمت بالاتر از کانال 001۷1 توسط اپیتل استوانه 
نی بدون اهداب فرش گردیده است.يك قسمت از تفت در بسن ۷۸۵۱۲2۵ تبسارز رده و 
بنام15 ۵81۳121 ۷ 7۱930 یاد میشود که توسط اپیتل خشت فرشی متطبی فرش گردیده است 
تروما نظر به جسم رحم غیر حجروی بوده و ضخامت طبقه عضلي آن نیز نظر به 
جسم رحم کم میباشد . جوف 66۲۷1 در حالت عادي کرچثك : و تنگ بردد و در زمان ولادت 
به اندازه کافی ترسع مینماید . غشاي مخاطي 66۳۷6۶ در تغیرات رت اندومتسربرم 
تغیرات بسیار جزوی نشان میدهد. 5 ۱ , 


هورمون های که بالای ان و ۸ اثر دارند  -:‏ 


1 - ]۲ یا ۲0۳006 ونندابناه 10۱۱۱016 ترسط 1۱015011510115 غده 

۱ کنورطام00 ۲۷ افراز گردیده که تشکل و تکامل فرلیکول هاي مبیض و افراز 0051۳0۵01 

را از حسجرات 2 1( 0 2 تحسريك مینساید این هررسون سبب 
اندو ومتریرم تخریب شده و تکامل فولیکول های مییض میکردد . 


۱ 2 - 1] .ایا 6 0( ونان نیز ی دازا 611( سره 
۲۱۱20۵۳5 افرازگردیده که تشکل 1۱116111 001۷5 و افراز برد جسترون را از حنه 
۱ ررد تحريك مبینماید» که هورمرن 6 سبب شز فا اندو متریره رجه در امد د 


.چم 











۱ وهای 


حجرات جنسی یا هامصوت انسان داراي 23 عدد کروموزوم بوده که از جمله 22 
عدد آن اوتوزوم و يك عدد آن کروموزوم جنسی یا ٩0706‏ 0 میباشد که 2 اوتوزوم 
جمع 5 کروموزوم جنسی فایند گي از گامیت موذث و 22 اوتوزوم جمع یبا لا کروموزوم ‏ 
جنسی ناینده گی ازگامیت مذکر مینماید.که اين 23 عدد کرومسوزوم از نظر تعداد بنام 
17120010 کروموزوم یاد میگردند و در ند نتیجه انقسام ‏ از ۱۱۱۵ آ از حصسجسرات دارای 
۱ 110 کروموزوم بوجود ميایند . . ۱ ۱ 
در نتیجه یکجا شدن این کروموزوم هاي 0نمامعط به اثر عم انقاع 7۷0 ی يك 
رشیم يك حجروی تشکل مینماید که اين زایگوت دارای 1101010 کروموزوم میباشد .پس 
به این نتیجه میرسیه یم که قام حجرات بدن به استثنی حجرات جنسی در نتیجه انقسام 
5 تشکل مینماید در حالیکه حجرات جنسی یا گامیت ها به اثر انقسام 111610515 
بوجود میایند .تعداد کروموزوم هاي جسمی : و جنسی در یکتسعداد ام موممط 


لاذلهدمددنه تغیر مینماید . که اگر تعداد آن 47 عدد گرد بنام 3۲180100" و اگر ‏ 


تعداد آن 45 عدد شود بنام ۲005010 یاد میگردد . که مهم ترین ۳150170" های 
کروموزوم های جسمی 1۲15017 کروموزوم 21 با 5۳0۲0۳8 126۷۷8 - ۲1۹0۵۲۲۱۷[ 
کسرومسوزوم 17-8 , و [71[50170 کسرومسوزوم های 13-15 میباشد در خالیکه ‏ 
5 110۳ کسروموزوم های جنسی شامل 9/۹۹0 1۱61 هل و 
سرا زرد 44۵۷ +بریرن) و [1011050171] کسرومسوز مسیزوم جنسی عسبساره ت از 
7 ((44+(0) میباشد. 


«0مط ۳ با متاه مج 50 
یسك 0۳۲۵۳۸۵118 ۱6]6۲0 بوده که در سطح داخلی هسته جنس مزنت به شکل یلد ۳ 
نقطه متراکم قرار دارد . اين کروماتین تقریباً يك میکرومتر قطر داشته که زیاد تر در حجرات 

غشای مخاطی جوف دهن و بعضاً در نوتر وفیل حجرات سفید خون به شکل 12۱۱۱۴۱ 
دیده مشود 000 2 در 70 -20 فیصد از جنس مزنث مشبت برد ولی در جنس 











ده آن جهت غرس دیدن تخمه الاح شدهگردیده و در مییض از تکامل فولیکرل هی ۱ 
مبیض جلوگیری مینماید . 0 ۱ ۱ ۱ 
افراز ۳.۹.۲۲ و آ.1 توسط 10( «نجمع6: 1:9 00۵ یبا 

۳ 8 609 عیامهاه‌طاوج 3 کنترول میگرده ۳ ۱ 


5 م۷221 7 
عبارت از يكث ساختمان تیوب مانند است که در بین 66۳۷ و و ناناناوه» قرار 
دارد. ‏ : ی ۱ ۱ بر 
میبل جیوه ۱ از ظ ‏ ساختمان تسجی با داخل به خر از طبقات ذٍیل ساخته شده وه 
است  :‏ ۰ ۱ ۱ 


[- - 11۱6058 معنص۳ : - غشای مخاطی مهیل دار رای یکتعداه زد التوات 5 
طولانی بوده و توسط اپیتل خدٌ خشت فرشی متطبق پوشیده. شده است. . حجرات اپیتل مهبل غنی ۱ 
از گلایکوجن بوده و ان اپمتلبالاینغشای با اخاصه که از نسج منضم لیفی ساخته شده اب 
استناد دارو نسج منضم غشاي با اخاصه دارای تعداد زیاد الیاف الاستيك و اوعیه دموی ‏ 5 
میباشد . اما غدوات ندارد . و سطع غشای مخاطی مهیل تو توسط فرزات مخاطی ‏ ۷۸ ثِ« 


مرطوب نگاه دا داشته میشود. 


۳ 


2 وزج آبام ناج مت ِ- از عضلات مسا ساخته شده که طیقه 5 


خارجی آن الیاف طولانی د و طبقه داخلیآن آن ‏ الیافه ه جلتری میياشد . در ین الیاف ف عضلی ۱ 90 


نا دلاوونع دوجو وله وجود داشته که سبب تشکل زو در ین ای بت 


میگردد . 








و 


3 - ناه 20۷ معنص : از نسچ منضم حساوی تعسدا ریاد الیاف 


۱ الاستيك ساخته شده است. 


مهبل تقریباً ثكث_ِ ات رد ات رل توسع قق اه 


۱ دار میباشد . 


در قسمت تحتانی مهبل در بین و ۳ ك تبازر ر عر ضاني غشاي . 


۱ مخاطی بشکل يك پرده وجود دارد که بنام 03060 یاد میکردد و مجرا مهم ر بصورت_ 


نسبي مسدو 2 میسازه 
۱ ماه جع س_ 2(۳۴۵*؟۱) 6 6 :- شامل ساختمان ما ی مه یماشد : 


1 - مزا : - ید شکل ناقص: و ايتداني ال تناسلي مزکر برده که از د دو عدد 


5 یت 60۳5 ساخته شده و راس آفانند لت بنام 5 کصحاع ییاد 


5 میسشود تات توسط اپیتل خشت فرشی متبطق شید شده و حاوی تعداد زیاد اخذ 


2 - 0100۳0 ۳ 1۳0 - تبارزات فشای آمخاطي بوده که" دار های 


جنبی ۷۵5110۷111177 را تشکیل میدهد . 1 و توسط اپیتل خشت خشت فرشی متبطق پوشید ‏ شده و 
حاوی یکتعداه قدوات تفیر یافته چربي برده : ولیفولیکول های موی نداد 


3 - 070ز0۵ منم ۳ - التو ات جلدی ایست که 1101۵۸ ۵018 1 


را از خارج می پوشاند سطح داخلی آن صاف و لشم بوده و توسط اپیتل خشت نرنی 


5 متبطق پوشیده شده اما با سطح خارجی آن ترسط جلد که حاوی مرها غدوات عرقیه و غدوات 


ثِ_- چربی است پوشیده شده است در * تحت آپیتل این ثسمت مقدار زیاد س منصم و و نسح شحمی ۱ 


و وجود دارد. 9 ی و ک_ 














4 - صصالیاطتکع ۷ :- يك ناحیه نسبتاً وسیع بوده که درآن ۷۵8۵1112 بساز 
میگردد و توسط اپیتل خشت خشت فرشی متبطق یا داناهطانمه دبامصصفناوع ٩0۳۵1011160‏ 


پوشیده شده است در جدار دهلیز یا ۷6۹۲0۷۵ یکتعداد غدرات کوچك بنام 11111107 


2205 2۲اه تاه ۷ نسزدیك وزم]زه قرار دارند. ه, چنان یکتعداد غدوات بزرگ 
بنام212105 هناگی ۷ ۲ یا 905( 8 فللاا 81 نیز در جدار دهلیز وجرد 


دارد که افرازات مخاطی ان نزديكک 0۵ تخلیه میگردد. 


فمداه ات 196 ثِ ۱ 

یکتعداد غدوات 7 نغیر خورده عرقیه بوده که در هر دو جنس مذکر : و مونث بصورت 
متناظر در نسج تحت البلدي قسمت قدامی صدر قرار دارند. تکامل این غدوات بعد از سن ۱ 
بلوغْ در جنس مونث سریع « و در جنس مذکر بسیار بطی.میباشد . 

هر غده ثدیه یا 51 تبارزات مدور نرم در ناحیه 066101۵1 بوده که جلد قسست 
مرکزی آن يك ناحیه حلقوی و تاریکتر را بنام 206012 نشان میدهد . و در قسمت مرکزی 
7 ید ناحیه متبارز بنام ۳16( یا نوك ثدیه وجود دارد . در طبفه درم ۱:96 


یکتعداد عضلات حلقری ملسا وجود دارد که به اثر تقلص آن نوك ثدیه تبارز منیماید.. 


هر ندیه خارجاً توسط جلد پوشیده شده است : در تحت این جلد کتلات انساج غدوی که 
توسط نسج منضم و نسج شحمی | ز هم جدا گردیده اند قرار دارد . سح غدوی ثدیه از .15 
0 لسرب 1.0065 ساخته شده که هر1,006 ازیکتعداد قطعات کوچکتر بنام 1.00۷16 
برجرد آمده است هر 1.0106 توسط يك ]006 ۵6]1]61015,] در ۱۱0۳۱6 يا نوك ثدیه باز 
در نزديك نوك ندیه ماعنال ۹ نراحی مترسع را بنام 1۵0۱۱۲۵۱0۵۵ 
5 میسازد . تعداد سوراخ ها در نوك ثدیه نظر به تعداد 00615 ۱۵۲۱6105 کم 
بوده زیرا که اکثراً چندیین قنات در يك 6ازو 1016۲0 با هم یکجا میگردد قنات 
هاي کوچات توسط اپیتل اس ستوانه نی ساده و قنات های بزرگ توسط اپیتل دو يا سه طبقه ني 





#۴ 





_ 


و در نزديك ۲016 توسطاپیتل خشت فرشی متطبق پوشیده شد ه است 

نسج غدوی ثدیه در سنین مختلف تغیرات ذیل را نشان میدهد: ۱ 

1- تبل از بلوغْ نسج غدوی صرف از عاءتال 120110005 که درفاصنه ان تسج 
منضم و نسج شحمی قرار دارد ساخته شده است . .۰ ۱ 

2 - در بین بلوغ و اولین با حاملگی نسج غدوی تکامل نمرده و در 
نهایت هر قنات يك کتله حجرات چند ضلعی تشکل فوده لاکن ۸1۷6016 ها های افرازی مکمل 
وجود نداشته بلکه نسج منضم ‏ و نسج شحمی در این مرحله فرق العاده تکامل مینماید . 

3- د ر اثنای حاملگی نسح غده وی فوق العاده تکامل فرده هر قنات به شعبات تقسیم 
گردیده که قسمت نهائي هر قنات به يك 2176016 افرازی تبدیل میگردد .و هر 1006 
دیه فعلاً يك غسده مرکب ۵1۷60127 انا برده که هر الویول خضارجا ترسط 
5 آمزاعطانوهو رو احاطه گردیده اند ۰ مقدار نسح منضم و نسح شسحمي در این 


مرحله کم میگردد . ۱ ‌» 5 
4 - در ختمحمل حجرات هر 060616 شرع رز شیر فد لمبول ها توسع 
5 - در زمان شیر داد انا نع غده ری فوق العاده تکاسل فرده و مقدار 
6 رخ رن عیرست سرت رد یر 
ها افرازی از ین رفته و نسح منض کم دسج شعمی دنه نس ميگردد اما هیج : وقت به حالت 
قبلی خرد بر نفیگردد . 


7 - درز زمان 22156 ۳6110] نسج غدوی یمن۸ مینماید . 
ِ‌ِأ ولین افرا زات شیر بعد از تولد بنام ۵ باد گردیده که حاوي مقدارزیاد 
لاد 0 بوده و سبب معافسیت طفل در ماه های اول زنده گي درستابل 
یکتعداد امراض میگردد : ۱ ۱ 
۱ در ترکیب شیر آب : - گاروهادریت ها مواد برو تبنی مراد شحمی و و یکتعداه 
رل ها وجود دارد  .‏ ۱ ۱ ۱ 
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7 ۱۲اه ۷۵ ۶ 0۷6۱۵ ادناعمعه ۱۳6 اه جعوج۱؟ ۷۵۲005 ۱ 2005اع ۱۱6۲۱۵6۵ .۱9.7 .۲۱8 
5 ۱ ۰ و واه وا صنااتاعصو موم ۱ 





تا 


مواد پوتینی به طریقه ۱۸۵۲001396 افراغ گردید , به تر تیب که مواد در ۳۰.۳ 
ساخته شده بدا درل60۳00[6 1ع201) به شکل واکیول آسده و ترسط عسملیه 
6020۳۵۹ بدون اینکه غشاي حجروي صدمه بیبیند خارج میگردد . در حالیکه مواد 
شحمی اکثرا در راس حجرات تجمع موده و در وقت افراغ يك قسمت از زروه حجرات نیز با 
مواد افرازی تخریب میگردد یعنی اخراج مواد به طریقه 20001106 میباشد . 

شیس توسط 66115 تجا۵ع۷ ۸۱ ساخته شده که اين حجرات بالای غشاي قاعدوی ۱ 
استناد دارند . و در فاصله بین غشاي حجروي ؛ و غشای قاعدوی یکتعداد حجرات بنام 
0115 هزاط[060 ۱0 ر وجود دارد که به اثر ثر تقلص این حجرات مواد افرازی در قنات ها 
۱ تخلیه میگردند . ۱ ۱ ۱ 

تکامل غدوات ندیه بعد از سسن بلوغْ توسط استروجن « و پروجسترژن تخمدان و در زمان 
حاملگی توسط استره وجن و پروجسترون تخمدان و پلاسنتا صررت میگیرد . در حالیکه 
۱ شروع افسراز شیر توسط ۵۵ 120۱080۳1 با آ۲. ۲01060117] غشسسده 
1۲001۷515 صورت مسیگیسرد . هورمسون 0(/]06011 سسبب تقلص حسجرات ‏ 

[10(706۳01]۳06112 و تخلیه مواد افرازی در قنات ها میگردد. 





مذکر وجود ندارد از کروماتین جنسی در تعین جنسیت استناده بیه عمل میاید . 
ات 5 کروماتین جنسی منفی و در 5۷۲01010 ۲۱۳۵۱۵ آدو کرو مان 


۹ اف 


اگر تغیرات مورفولوژيك حجرهرادر نظر بگیری در آن دو مرحله قابل مشاهده میباشد. 


[۳] 00296 -1 


مرحله استراحت حجره بوده که مدت آن حکن يك روز هفته - ماد و چندین سال را در 


بربگیرد مشثلاً در حجرات عصبی و و عضلات قلبی این مرحله چندین سال , و يا قام عمر را در 


برمي‌گیرد صورت عمومي آنترثیز دارای سه مرحله میباشد. 
۸ 


2 - 6عدطام-61) - "5 ساعت دوا وام نموده و به تعقیب مرحله تبلوفیز ٩‏ کنوم] ۳ 
شریع میکرده در ان مرحلهجسامت حهره زا میگردد. ۱ ۳ 


5۹ - 5-0256 :- این مرخله 8 ساعت دوا وام نمود: و مرحله سنتیز 10۷۸ يعني 
مرحله دو چند شدن 1010۸ هسته میباشد. ۱ 


.- - ۲256و - 2و) - این مرحله چند دقیقه درا م موده و به تعقیب دوچند شدن ۱ 
۸ هسته شروع میگردد . در اين مرحله حجره خود را به انقساه آماده میسازد ۱ 
مرحله یکجا با 105( تقریب 2.5-3 ساعت را در بر میگیرد.. 


2 - داوم)ز/۱ 
مرحلهفایان شدن کروموزوم ها بوده که به تعیب مرحله 2 انترفیز شروع میکرده 


سس .7 





آتورووی 


ی 00( 6 


مجموعه انساج و غدوات اندوکراین بدن تحت عنوان سستم اندوکرای ین مطالعه میک ده 
. غدوات اندوکراین اساسا از حجرات ساخته شده اند که قنات افراغی نداشته و افرازات شان 
مستقیماً داخل خرن تخلیه میگردد . محصول غدوات اندوکراین هررمرن برده که هررمرن از 
طریق خون بالای وااعء ۳" نواحی مختلف عضویت اثر مینماید. 
حجرات که هورمرن بالای آن اثر میکند دارای اخذه های مخصوص براء ی گرفتن هررمرن 
میباشد . یکتعداد هورمون ها بالای یکنوع حجرات يك عضو اثر نموده در حالیکه یکتعداد 
هورمون ها تاثیر وسیع داشته و بالای چندین نوم حجرات اثر مینساید . هررمون ها فعالیت 
های ميتابوليك عضریت را در محیط داخلی بدن کنترول مب‌کنند . انساج ج آندو کمراین ری 
العاده و عائی بوده و قطب افرازی حجرات اند وگراین در داخل جدار ۷ ها خصوصا 
5 نفرذ نوده اند. ۰ 
غدوات اندوکراین در بدن به سه شکل ذیل تصادف میکردند 


1 غدوات مستقل اندوکراین 
این غدوات کاملاً وظایف اندوکراین داشته و بنام غدوات بدون قنات نیز یاد میگردند 
مسسانند 0800 5 رداموم ۳1 20 2۱6 19 ۱۰ "1 
20 داج 227۵۵ ۵6 و 21006 ۸0:6۵ 


2 - غدوات مختلط ۱ 

در این گروپ غدوات حجرات اندوکراین در بین اعضای قرار دارند که علاود از تولید 
هورمون وظایف دیگر را نیز انجام میدهد . مانند 1861915 ۶ 1516]5 پانقراص 
.۳115 1121 1 [ خصیه , فولیکول ها و جسم زرد مبیض , کلیه ها , 16 
روط 1 و 2126602 .هم چنان جگر نیز قسماً يك غده اندوکراین میباشد. 


3 - حجرات منتشر اندوکراین 

اینوع حجرات بصورت منفرد در بین حجرات اپیتل تیوب هضمی و سستم تنفسی 
مشاهده میرسد . ۱ ۱ ثِ 
مطالعات جدید نشان داده است که یکتعداه ۳ نیز , وظایف « هورمون در نراحی 
مختلف عضویت را اجام میدهد اکشر این 6 ها مانند ۱۱۲6۲5 ۱۱6۱۱۲۵]۲۵۱5 
عمل شوده . و مسجموعه این حجرات در عضویت تعت عنوان ات سل ۱ 
ماو يا 9/56۲0 6115 نانا ۸۳۲ ۳96 مطالعه میگردد. . ۱ 
...از نظر منشت‌اجنيني 0 ۳۱۷0۵5 اج موز 6 و 
لهطع20 هاابامعص از صصع‌ماعم و و 0۷۵۲۷ - کلا5ع1 و ۵076081 60۲۲۵۲ 
از و ۱ و 1/006 - ۱۳۷۲۵0۱08 0۵۲8 و دا | وصفطهجوصهه. ] از ۱ 
7 060 منشا میگیرد. ۱ ۱ ۱ 
از نظر ساختمان کیمیاوی هورمون ها به چار گروپ تقسیم گرد 


1 - هورمون های که از امینواسید منشا می‌گیره وس ایین هورمسون ها شامل 
متلقه :۸۵0 م2060 0۲ ِ و۱۲۵ میباشد. 


2 - هورمسون ن هائیکه از دروم های کرچلد که ساخته شده اند : - - شسامل 
-طالموععوه . ۷۵۹0۴۲695 میباشد 





3 - هورمون هانیکه منشا پروتینی دارند :- ش‌امل - ۲۱۵۱۲۱06 طا۵:۵ 
و ۲10۲۲۲۱0116 هصتاه اب رای ۵مرد[ میباشد. 


۱ 4 - هورمسون مانیکه مش ۱2۱۳۲۴011" دارنسسد : - عسبسارت از 
7 6 0( 6 و و 6071150 میباشند . 
مادر این فصل غدوات مستقل اندوکراین را مطالعه مینمایم و انساج اندوکراین که در 
ترکیب دیگر اعضا شامل میباشند در وقت مطالعه همان عضو بحث خواهیم نود . 


(ع6 علورطامم۲۱۷۵ 16 يا هام همعط 
این غده در يك خالیگا: عظم 6 ۱ ینام ۷۵ 6112 قرار دارد و تقریباً 
درحدود 06 - 0,5 گرم وزن دا داشته و از نظر ساخمان از دو قسمت ساخته شده است: 


1 نموم ٩20‏ شامل #نافاونه ۱2 ها 5 و 
۱ 0616012[ 0215 میباشد. ۱ 

5 2- کا دمم رل 0 :- این قسمت از ۱۷۷0۵ | ۵:۵( ۰ ۱1۱۵ 
فاد تیه و 610101۳66 1060120 ساخته شده است . . 

همچنان به اساس بعیضی تصنیف بندی ها دتکرطممم ۲ به ۱006 ۸0۱6۲10۲ 
۱ ۱ و1006 005161107 تقسیسم مسیگرده که لوب قدامی شامل 0191115 خن مر ون۲۵ 
5 وزلمعطن: ولو ب‌ خلفی شامل مروت 1 و و ۱۳]611۳6012 5 میباشد . 


هفاهامتقعبوط. ۱ ۱ 5 
5 قیصد غده را تشکیل داد که ترسط سول نج منم یی پرشیده شا ۱ ۱ 











است. پرانشیم غده از یکتعداد کتلات و ستون های حجروی که در فاصله آنها 5111015015 
قرار دارند ساخته شده است . این حجرات به دو گروپ تقسیم میگردد : 

- وااع) 9 :- این حجرات . به اساس رنگ امیسری دانه ها 
سایتوپلازم بدو گروب نقسیم میگرده 


1- و م۸۵00 ۰ - در سایتوپلازم اینوع حجرات یکتعداد دانه ها 
وجود دارد که با آسانی توسط مواد رنگه اسیدی (۳0۵1۱) تلرین میگردد ۱ رشامل ۳ دس 
حجرات میباشند. 


2 - واای ۳۵۵ ۹010240 :- این حجرات ۲۱۵۱11010 00۷۱۳ یا 
13 ۳۵0۵۱۳۰] ۵ با ٩..۰۲[‏ را افراز مینماید . که این هورمون سبب نشر فا عمرمی 
بدن خصوصاً سبب تحريك صفحه غضروفی 001۳۱۷۹6 عظاه طریله میکردد . فرط فعالیت 
این هورمون سبب 20011910 1) و کم شدن فعالیت آن سبب 1]1511 12۱۷ مسیگردد زیاد 
شدن این هورمون بعد از مسدود شدن صفحه 601011۹6 سبب ۸6۲۵۱۳۵۸۵۵1۲ يا ضخیم 
شدن عظام میشود. ۱ ۱ ۱ 
- واای ۲۵0۱ 0ص با کاا ۱۱۱۵۱۱۱۱۵۲۵۵ :- تعداد این حجرات 

5 ۳ ۱ رح "۰ ۰ 
در زمان حاملگی و بعد از آن درزمان شیردادن زیاد گردیده این حجرات ۲۱ ۰ 01110و۱0]0: ,1 
با لأ. 0۳0۱۵6110 با [۲ ]1 را افراز مینماید . که افراز شیر را در غدوات ثدیه تحريك 


2 - 66115 و۴82 


دانه هاء ی سایتوپلازمیاه ایتحجرات نظر په حجرات اسید وقیل کوچکتر بوده و با رنگ ۱ 
های قلوی (161718]0:6۷11110) تلرین میگردد و شامل حجرات ذیل میباشند. 


دود 











3 - وا ۲۲۲۵0۵۲۵۵۱ 0 :- ایین حسجرات ع«ننماننه 00 
0یا ]۲.۹.۳ را افراز نموده و حجرات فولیکول های غده عمور۳[ را برای 
افراز 1۵/۹ تحريك مینماید. 


0 - ولا اممسامقمصمی- ت__ این حجرات ۲۱ ناه یاهرنه »مان یا 
۲.۰1 و 11 نا یا اسآ را افراز مینماید . که ]۳5۹ درخانم ها سیب 
تکامل فولیکول های مبییض مبیض وتحريك افراز 60۳ع708اوعن: توسط مبیض و در مرد ها عین ۱ 
هورمون سبب تنبیه عملب 0205 میگردد 1 .در خانم ها سیب 
۱[ جسم زرد و افراز پروجسترون توسط جسم زرد و در مردها عین هورمون سبب 
تحسريك افسراز 6 لا توسط حجرات بین اخلالی خصیه میگردد . ۱ ۰ از نیرو بنام 
71 با ا یرنه 15 اند 16 نیز یاد میگر ذد. 

» - 5اع) ۳90۳ 00 :- این حسجرات ۲001۳0) رت 0( 
6ب ۸۲۲ ر افراز نموده که سبب حريكك حجرات قشر غده ۸0۲6۵۵1 
سس تث_ 
بان چنان یکتسه اه ولآ دم متام زاون سیب افسراز 0612706116 
1 8 یا ۱۷1511 گر دیده که حجرات مژلد میلانین جلد یا ۱61۵006/16 ها 
را حريك مینماید . ۱ ۱ ۱ 5 ۱ 

اما باید بخاطر داشت که قسمت اعظم ]۱۷15۲ توسط 1116018 7۲ 02۲5 افراز 

میگردد. . : 


1 - واه عجامداممجصمتن 
" یکتعداد حجرات کمرنگ بوده که جسامت ان نظر به حجرات مدای کرجك ۱ 
است و در سایتوپلام حجرات شان دنه ها وج ندارد . 


5 س<حه_ 








این حجرات اکثراً به صفت حجرات ذخیروی 01512115 5 تلقی میگردد . 
0 فیصد حجرات 00512115 ۳275 را حجرات 0۳0006 00۲0۵۳00 ۰ 35 فیصد 
حجرات اسیدوفیل و 15 فیصد را حجرات 16 13280 تشکیل میدهد. 
هم چنان از جمله 0 فیصد حجرات کروموفیلٌ 15 0275 , 30 فیصد را 
حجرات (۳001] 0 25 فیصد را حجرات ۳0۳01] 0 گ آفیصد را حجرات 
0۵۵۵ و ۱۷۲۵]۲۵0[0 1" و10 فیصد را 1۳00 82010200 تشکیل میدهد . 


8 11۱6۲۳ 02۳5 _ این قسمت ۲1۷000۳۷۹15 در انسان ها نظر به 
حیوانات کمتر تکامل موده و 2 فیصد عغده و تشکیل میدهد .در اکثر حیوانات حجرات این 
قسمت ۲10۲۲۲۶06 مهز ۱۱6 0۲ با ۷۲5۲۲ را افراز مینماید" . اما در انسان ها عمل 


این هورمون مشخص نیباشد . و معلوم نیست که این هورمون توسط حجرات قسمت 119167 
۵0101 يا حجرات قسمت هه00 0 قسمت 151۵115 اقر از ز میگر دد . 


۵ ۳۵۲5 ۱ 
این قسمت در اطراف محور عصبی ساقه وز م1120 قراردارد و از یکتعداد 
حجرات مکعبی باز و فيليك ساخته شده انت . وظیفه این قسمت تا هنوز بخوبی معلوم 

۰ نیست زیرا که از یکتعداد حجرات ۷101]]6761112160 ساخته شذه است. 

کنترو رل هورمون های 2060010100010515 توسط کنصداقطامم ۲۱ صورت 
می‌گیر و نورون های مختلف سبب تو لید 12610۲5 ۴۵۱625108 ٩۳6601116‏ بسرای هر 
هورمون ونوردام00 20600 میگردد . هم چنان یکتعداد حجرات بنام ۵ 19 در 
60۱/۵ وجود دارد که يك تعداد 1201075 ۳2612 را | از نورون ها به مایج 
نخاع شوکی یا 9۳ و از آغجا به 20111277 های خون انتقال میدهد که این فکتور ۸ ها نیز 
يك رول مهم در کنتر ول هورمون های 000۷515 ۱۷ 20 دارند . 














م۵ 
اساسا نورو ها بپوفیز ازیکتعداد زیاد الیاف عصبی بدون میالین ساخته شده است . در . 
واصل این الیاف عصبی بدون میاللن یکتعداد حجرات مشابه نورو کلیا بنام 011101161165 و 
پکتعداد 5 وجود دارند. که این حجرات جسامت کوچك و یکتعداد استطالات 
دارند اما وظیفه افرازی نداشته بلکه از جمله حجرات استنادی نورو هایپوفیر میباشند. ‏ 
نهایات الیاف عصبی یکتعداه ساختمان های متبارز بنام 000165 ۲16۳۱1۵ را 
نشان میدهد که به قاس نزديك 10060105و قرار داشته و در حقیقت مواد افرازی نورو 
هایپوفیز در همین ساختمان های متبارز تجمع مینمایند . یعنی حقیفت امراینست که هورمون . 
های نورو فایس.و فسسی یز در ۲۱۷0۵0۵۱۳۵115 در ۱۷۷616 0011 ٩00۲2‏ و 
۱0( کملامزتامی اهوم ستاخستسه شده ۲ بمئا از طریق ۲۱۷001۱۵۱00 
61 11۳0]010/5681] که تقریبا از صد هزار الباف عصبی بدون میالین ساخته ده ارت 
در مسییر اکسون این حجرات به 16۲۷052 0215 نورو هایپوفیز منتقل گردیده و در 
000165 8 ذخیره شده و در مسوقع ضرورت . داخل حون ٩10050170‏ های که 
نزديك این جسمات قراردارند میشود . ۱ ۱ ۳ 
هورمون های نورو هایپوفیز عبارت از 010610 و ۷۵5۵۲:65۵10 با ۸۲۷ ی 
0۵ ان تای۸ میباشند . که هورمون 061۷10611 سبب تقلص عضلات 
ملسا رحم و حجرات 0060116112 اطر اف الویول های افرازی غدوات کدیه شده . ور 
حالیکه ۸۵۲۷ بالای توبول های کلیه اثر موده و سیب جذب دوباره آب از توبول هاي کل" 


میگردد . 


30 01062 106 با ۲60۲ منورطرزی 
يك ساختمان کوچاه مخروطی شکل بوده که توسط يك ساقه از سقف بطین سوم دماخ 
اویزان بوده . و از نظر ساختمان نسجی از یکتسعداد حجرات بنام 6۷65 0106210 و 
نوروگلیا ساخته شده است که درسایتوپلازم 0۷165 0116210 دانه های لایزوزوم و یکتعداد 


سس مج 


2 


قطرات ‏ شحمی وجود دارد ,؛ و از حجرات اساسی غده منمرطونمه محسوب میگرده . این غدد 
خارجاً توسط يك کپسول نازك نسح منضم پرشیده شده که از اين کپسول یکتعداد حجابات . 
داخل پرانشیم غده میگردد . بعضی ا؛ وقات در کپسول و حجابات غده یکتعداد ساختمان های . 
متبارز سخت تشکل مینماید . که اين اجسام سخت مشابه دانه های ریگ اساسا از نك های 
کلسیه بوجود آمده و اشکال غیر منظم دارد این ساختمان ها بنام 662 60۲00124 یا . 
کناآنا ۸66۲۷ یا 0 2۲21۳ یاد میگردد . این غدوات در سن هفت سالگی به حد اعظم 
تکامل خرد رسیده . و حقیقات جدید نشان میدهد که این غدوات تا آخر حیات باقی مانده و 
هیچ وقت 0 نه نوده و 27118062 60۲۳00۲2 از فعالیت افرازی غده نماینده ‏ 
گی مسینساید . فس‌الیت های این غده توسط ۲016 0( ناگ و 
دنوامطامو ۲۷ کنترول می‌گردد . 
این غعده 1۱61210010 و و ۹6۲010۳16 که مو واد پیشقدم یلاو تین میباشد تولید ‏ 
ینماید که میلاتونن سیب تبدیل شدن رنگ حیوانات در محیط های مختلف میگرده .هم 
چنان این غده یکتعداد هورمون های . را تولید مینماید که در تنظیم هورمون های غدوات 
دیگر از قسبسیل کنو مهم ۲1 0 - ۲۱۱/20۵۱۷۹۹ ,1۳۵ ۱ 
911005 تست احصملخ کاعاوا 12۸86702 پانقراص و غیره رول مهم 
را بازی مینماید . یعنی فعالیت های غدوات فوق الذکر توسط 5( مدع 1۹۵ ۶ غعده 


ولو 6۳1۴ کنترول ‏ و تنظیم میگرده . . هِ 


230 0 زرط[ 196 

این غده درقسمت قدامی عنق قرارداشته و از دو ۵ که توسط يك ناحیه متضیق 
بسنسام 15119791105 با هم وصل میباشد . ساخته شده است . غده خارجاً توسط يك کیسول . 
خارجی نسج منضم متراکم احاطه گردیده است که در تحت این کپسول خارجی يك کپسول 
نازك داخلی نیز وجود دارد که به ماس غده بوده و از ان یکتعداد حجابات منشا گرفته و غده 
را به ٩16۵ا1,00‏ تقسیم مینماید که هر لوبول از اجتماع یکتعداد ساختمان هاء ی مدور بنام 
10(۱0165 ساخته شده و هر فولیکول ب- کااعء تذایم(![0) فرش گرویده" است . داخل 








هر فولیکول توسط ب يك ماده متجانس بنام 6011010 برگردید است . در فاصله بین فرلیکرل 
ها يك نسج منضم ظریف و نازك با یکتعداد زیاد 02011127۷ ها و لفاتيك وجود دارد. کء 
۱ 21177 ها در قاس نزديك جدار فولیکول قرار دارند . هم چنان در فاصله بین فرلیکرل . 
ها یکتعداد حجرات ت بنام 66115 کهانامز0]۱ هتم یا 5 - 6 نیز وجود دارد. 
حجرات فولیکولی که جدار فولیکول را احاطه نموده است در حالت عادء ی شکل مکعبی 
داشته و در اثنای فرط فعالیت به شکل استوانه نی و در اثنای استراحت شکل هموار را به 
خود میگیرد ۰ این حجرات فولیکولی دو هورمون را افراز موده که در میتابولیزه م عصویت رو 
مهم را بازی میکند ایورن جر اساسی اين دو هورمون میباشد . که يك هورمون ان دارای 
سه اتوم ایود بوده , و بنام 3 1یا ۳۱۷۲۵8186" ۳۳۱100" یاد شده و هررمرن دومی آن 
دارای چار اتوم ایودین میسباشد .و بنام ۲۷۲0۳106" 0 4۱ ۲, بسا 
۱ 06 یاد مسیگردد . فع‌الیت این هورمون ها توسط ۲۹۲" با ۱/۵ ۱ 
٩110101210108 ۰۲‏ غده کنورطمم۲۱0 کنترول میگردد 
5 5 حجرات فولیکولی در سطح ازاد خود میکروو: ِ و در در سایتوپ خویش تعداه یاه 
کانک ۰ گوبیی کامپلکس » لایزوزرم ۰ مسیکروتوبول و مسیکرو فلامنت ت دارد . هم نم چنان در 
آقسمت زروه حجرات واکیول های افرازی نیز بشاهده میرسد 
سنتیز و افراز هورمون های غده تا ثیرائید درد , مره سرت میگیر . در مرحله اول 
يك ماده گلایکوپروتین ینام 0 ستوسط ۳ سنتسییز وتوسط گرجی 
۱ کامپلکس به شکل واکیول های افرازی در مياید و توسط عملیه 07001۱0539 داخل جوف 
۱ فولیکول میگردد و در داخل جوف فولیکول با ایودین یکجا شدد و ارات را میسازد . 
۱ در مرحله دوم 1۱03/۲0۵100۷0117 10010۵160 توسط عملیه 60061/10515 داخل 
حجرات فولیکولی شده و از طریق فشای قاعدوی ححجرات داخل خون 01111 ای 
اطراف فولیکول ها میگردد . 
هورم‌ون 10۷7۲0۶18 ]" در کنترو ل وموازنه میتابرلی دول مهم دارد . در ار کم شدن 
ایين هورم‌ون یا ۸ ۲۱۱/201۳ در اطفال طوزدنامن ودر انسسان های بالغ " 
۵ ۷( تاسس مینس‌اید . هم چنان در اثر فسرط شسعالیت غسده یا ۲۱۷0۵۲ 


سجن _ 


0150 يك حادثه دیگر بنام کزو0ع۲0۱0 0 1 و یا زلصاروه 020 
پوجود میاید . 

66 ۳اه( ۲011 2 بتنام > 7 با ۰-0615 نیز یاد گردیده این 
حجرات در فاصله بین فولیکول ها قرار داشته حجرات روشن ؛ و چند ضلعی بوده که به شکل 
گروپی در نسح منضم بین فولیکول ها قرار دارند . این حجرات نیزحاوی >16.۳.1 .گوی ۱ 
کامپلکس و تعداد زیاد مایت وکاندریا و دانه های افرازی میباشد . این حجرات يك هورمون را 
نیام 6( 1-0 افراز مینماید که يك تائیر متضاد با هورمون غده 
:02120۳۷/۳0 دارد . یعنی سبب پائین آمدن مقدار کلسیم خون میگردد و از جذب کلسیم 
عظام به خون جلوگیری مینماید . 

23005 وزرطاهروط 

دو جفت غدوات کوچك اند که در خلف غده 10۷۲۵10 در تحت کیسسول خارجی ان 
قرار دارد . و با عده 10/۲010[ چسسپیده میباشد و از نظر ساختمان نسجی هر غده ترسط 
يك کپسول نازك نسح منضم پوشیده شده است . که از اين کیسول یکنعداد حجابات نازك 
یکجا با 20111217 های خون و اعصاب داخل غده میگردد . 

تیان ۱ غده از دو نوع حجرات ساخته شده است: 


ب‌ 


1 - واه 1۵6 با عاای ۵۳۱۳۴۵2 - این حجرات نیز بدو نوع میباشد . 
یکتعداد از این حجرات سایتوپلازم تاريكث و هسته کوچك دارند . و حجرات فعال غده بوده 
که 110۳0۳6 227210 را افراز مینماید . قسم دوم حجرات سایترپلاژم روشن داشته و 
حجرات غیر فعال میباشد. 5 


2 واای 0۲۵۱۱۱ ِ- نظر به حجرات اساسی عده بزرگتریوده و سایترپلازه اسید 
و فيليك دارد ۰ و در انسان ها تا سن 7- 5 سالگی وجود نداشته و بعد از سن بلوغ تعداد 
این حجرات زیاد میگردد . ۱ ۱ 





در 1011065 تعداد مساوی کروموزوم ها به حجرات جدید انعقال میگرده . به ترتیب که 
ابتبدا کروموزوم‌ها ده و چند گردیده و بعد از آن به تعداد مساوی در حجرات جدید انتقال 
منشوند . در عملیه ۳011055 کروموزوم ها - میکروتبول ها - سنتروزوم و 12۷5 اواو۸ 
"۰ حصه میگیر د و مجموعاً بنام دستحتهوره 6 اد میگر دد. 10100515 داراي مراحل 
. یل میباشد.- 


رز 


۱ ۱ ۲۳02266 - 2 

در ین مرحله کرماتین هسته بهکروموزم بل گردید - هسته ناپدید شده و نغشای ۱ 
هستوی از بین میرود - سنتروزوم دو و چند گردیده و هر کدا م آن در يكي از قطب های حجره. 
قرار میگیرد ؛ و در بین سنتروزوم میکروتبول ها سیب تشکل ٩۳۱0۵16‏ ۱0 می‌گردد. 
ان مرحله در حدود يك ساعت دوام مینماید. . ۱ 


0 - ۹ ۷۱2 ث_ِ_ِ ام 

در این مرحله کروموزوم ها در قسمت وسطی حجره در مقابل یکدیگر قرار گرفته و هر 
کروموزوم طولا شق شده و به دو کروماتید تبدیل میگردد که این کروماتید ها در قسمت 
وسطی کره وموزیمیعنی در محل613016 169610 با هم وصل هستنده این مرحله کمشر از بك 
ساعت را در بر میگیرد. ۱ 


0 - 09296 8 
در اين مرحله کروماتید ها از هم جدا گردیده و ۲ عدد کروموزوم را بوجود میاورد . 
که 46 عدد ان به يلك قطب حجره و ۶٩‏ عدد دیگ آن به قطب مخالف در مسیر ۳9( 
6 مبجحرکت مینمایند . این مرحله کمتر از نیم ساعت را در بر میگیرد. ۱ ۱ 





۲ 1۳[ تبیه گردید که در نتیجه آن چکتعداه مواد : ]۴۱۱۱۵۲6۹6 مسانند و 
يتامین ۸ و ویتامین ۱2 در يك ساحه ای ه شکل اجسام ر وشن ین میکرد 


6 - 6۲0900۳6ز/۱ ۵2۵ : _ دراین سکم رسکرپ از 


صومناه‌عنتهاوه یا تجزیه شدن نور در بین انساج استفاده به عمل : مياید مثلاً مطالعه الیاف 


کولاژن و لیاف عضی. ‏ 


۱ ۳ : مت 51 011286 :- در اینوغ مسسیکروسکرپ 
مطالعه انساج صورت میگیره که ضریب انکسار مب متفاوت داشته باشد. زیرا که در اين 


میکروسکرپ از تغیرات صفحوی انساج استفاده به عمل آمده و اکثرا مطالعه انساج بی رنگ 
را اسان میسازد . 


8 - 1۷1107050006 16761106 11067 :این میکروسکرپ هم براساسات 

5 استناه دارد کنه در]۷[ , 60۳۲254 6 : و 1۷ 0008 از ان استفاده به عمل 

9 - ۱۷۲۱0۲0960۲6 ۳ - در رایس سیک وسکرپ یك 

0 مخصوص جا بجا شده که هیچ نوع شعاع را از آمرکز عدسیه اجازه عبور 

میدهد» و و در يك ساحه تاريك بعضی اجسام ره وشن را به يك زاویه منحرف به خرد منعکس 

ساخته و آنرا به شکل نقاط ورشن فایان میسازه توسط این میکرو سکرپ عامل مرض 
۱ سفلیس یا ۳۵۱۱۱0۱۲0 ۵( مطالعه + میگردد دد. ۱ 


هر میکزوسکرب دارای ده وصف مهم میباشد: 5 
1۰ ۰ ۷0۵۵0111620108 : - عبارت از قدرت بز زرگ فنی ب يك میکر وسکوپ پ برده 





"1۳3006-(1 22210 در تنظیم میتابولیزم ۱ کلسیم رول مهم داشته و سیب جدب شدن 
یکمقدار زیاد کلسیم از نسج عظمی در خون گردیده و در نتیجه مقدار کلسیم خون بل 
میرود . 


5ص 21هتهتمبگ ۲86 يا ع0صقاع آمعمنم۸ 
دو عدد شدوات مخروطی شکل اند که هر کدا م آن در قطب علوی هر کلیه قرار دارد . 
هر غده توسط يك کپسول نسج منضم لیفی پوشیده شده و از این کیسول یکتعداد حجابات 
نازك که از الیاف شبکوی ساخته شده منشا گرفته و یکجا با آن یکتعداد زیاد 00111۵17 
های خون داخل غده میگردد . هر غده از نظر ساختمان دارای دو قسمت میباشد: 


1 - 20۳6121 عون 
۱ فشرغده ادرینال ازمیزو ودرم منشا گرفته رنگ نصواری داشته و در تحت کپسرل ده 

قرار دارد و قسمت اساسی غده را تشکیل میدهد . قشر غده ادرنیال اد طبقات دیل ساخنه 
شده است که در هرطبقه ‏ در فاصله بین حجرات تعداد زیاد 50106 51 قرار دارند. 
"3 ۳[ 83 :- يك طبقه نازك بوده‌یکء ازحجرات استوانه نی 
ساخته شده و ایين حجرات اکشراً به شکل ساختمان های مدور يا بیبضری قرار دارند . 
سایتوپلازم حجرات این طبقه با زوفيليك بوده و سبب ترلید 6011160105 ۱۱۱۱۱۱۵۱۲۵۱۵ 
میگردد که مثال آن۸۵1005]6۲0۲6و و 1200 میباشد که ه در کنتر ول و 
تنظیم , آب و الکترو ولمت عضویت رول مهم ر بازه‌مینماید ۱ 


0 و 32 : < يك طبقه نسبتاً ضخیم برده که از حجرات مکعبی 
ساخته شده : و حجرات آن به شکل ستون ها قرار دار ند . سایتویلازه این حجرات باز فيليك و 
مقدار زیاد قطرات شحمی در آن وجود دارد . این طبقه سبب تولید 600۳00۱08 ۹ 


ف‌ 


سس جنس ۰ __ 


گردیده که مشال آن 601115017 ۳۱۳0۳0 میباشد . و در میتابولیزم مواد 
کاربوهایدریت سهم میگیرد. 


6 - وزمهای‌ناه۲ هع20 - حجرات این طبقه اک ساختمان هاء ی قوس مانند را 
ساخته و د ر سایتوپلازم حجرات شان یکمقدار کم قطرات ن شحمی نیرز وجود دارند , حجرات 


ین طبقه سیب تولید هورمون ها جضسی ماه ونان میگرد. 


2 207001 مااب060 

مر ادرینال از اع ۱6۱۲۵1 منشا گرفته یعنی منشا اکتودرميك دارد و اکثراً به رنگ 
خاکستری بشاهده میرسد اما يك سرحد ‏ واضع در بین قشر و مخ غده وجود ندارد ۳-۰ 
۱ ین قسمت شکل بیضری د یا چند ضلعی داشته و اکثراً به شکل گروپ ها و ستون ها قر 
داشته . و در اطراف این کتله های حجروی تعداد زیاد 505 تال قبرار دارند . در 
سابتوپلازم حجرات مخ ایا یکتعداد ذرات نصواری رنگ وجود دارد,. جون این ذرات 
توسط 0160۲0۳0816 0 [20]265 تلوین میگردد بنااٌ این حجرات بنام ۱۲0۲۵]]18) 
615 یا 6۵115 01۵۵0۳۲۵۳06 نیز یاد میگردد . در سایتوپلازم حجرات این طبقه دو 
نوع دانه وجود دارد . یکتعداد از اين دانه ها متراکم بوده و ۵2016۳0111 0۲ را افسیراز 
مینماید و و یکتعداد از دانه ها تراکم کمتر داشته و عصاهمه۵7 2 را افراز مینساید . هم 
چنان در مخ غبده ادرٍ ینال ؛ پر علاوه 66115 موم یکتعداد ۸۱۱۵۱۷۱۱ 
66116 6 نم نیز وجود دارد , که این حخرات عصبی استطالات نداشته و مراد 
۱ افرازی آن مستقیماً داخل 020111277 های خرن میگردد ۰ (۸06۱۵۱106) و با عقدات 

عصبی سمپاتيك همکاری مینماید 5 ۱ ۱ 
از بین رفتن فعالیت قشر غده ادرینال اکتا سبب مرض مد فرط فعالیت قشر 
غده ادرینال اکثرا سبب ۹۱/06 0۵ میگرده ۱ ۱ 











اک وود جر 


ود و کی ری 





عضای دیگر که وظایف انب کاین دارند : و 

1212 18 

یکتعداد کتله های حجروی مشابه مخ غده ادرینال بوده که در نواحی مختلف عضویت 
قرار دارند . اين حجرات بنام 02۲۳88218112 یاد میگردد . زیرا که ارتباط نزديك با عقدات 
اوتونوميك دارند . در سایتوپلازم این حجرات 6011160012171765 وجود داشته و مانند مخ 
ادرینال از 6۲6۵۲ ۷6۱۲21 منشا میگیرد .. . و در حیات جنینی زمانیکه مخ ادرینال تشکل نه 
نسوده باشد وظایف انرا 2 0074 پیش میبرد . یکتعداد زیاد حجرات 
2 با ازدیاد سن از بن رفته در حالیکه یکتعداد ان تا اخر حیات دوام 

ابعضی مسولفین 0۵0165 201116 0۵10 و و 00165 0۱11 6 را نیسز شامل ۱ 


۱ 4( میدانند . 


5 ۵0۲۲16 02۲2 ۱ 
دو عدد ساختمان طریل در دو طرف 2071۸ نزديك منشا شریان سفلی 16561016116 
میباشد که این دو کتله توسط يك رشته که 20112 را عبور مینماید . با هم وصل میباشد ۱ 


این کتلات ساختمان مشابه مخ ادرینال داشته و ۵6 07۲ را افراز مینساید این 


اجسام با پیشترفت سن از بين میرود .. : ۱ ۱ ۶ 


"9۱00165 [زامبمی 96 1 


ساختمان های کوچك بیضوی شکل اند که در د, و طرف عنق تزديك ۵۹ 0۱0]1: 
شریان 6270110 6010108 قرار دارند. 


وظیفه اساسی این اجسام کنترول انداره اکسیجن و 00 در خون ماند . هم چنان 
سبب تنظیم سرعت تنفس از طریق مرکز تنفسی د ر ر ساق دماغی میکردد ایین اجسام غنی از 


. اوعیه و اعصاب برده و وظیفه اندوکرینی نیز دار رند . مهه ترین حجرات 0۳0۱ 


5 احصجرات 210105 است که دارای اخذه های حساس در سفابل فشار اکسیجن و 


مسسسسسسس 7999( زاگ سس 











2 میباشد . این حجرات مرزمهوو<] را افراز نموده که بالای اخذه های حساس در 
مقابل فشار ائونوده و هم چنان مانند يك 11611۲08 11061 نیز ز اچرای وظیفه منیماید . 


منعاو؟ 6ااع ۸۳1 
یا 5۷۹۲6۲0 6۳0060۲1۴6 ۳6۷۲0 011۴056 26 1 
یکتعداد حسجرات اندوکراین اند که در نواحی مختلف عضویت وجوذ دارند . 
خصوصیات این حجرات با هم شبیه بوده مام محصولات این حجرات از مراد ددم امن ها ها 
در نتیجه 06627001۷1211010 بوجود امده و ۸۲۳16 ها یا 0601106 ها را میسازند 
. از همین رو بسنتام (1ل]۸۳ سس 0 ۱ تیللریای 
0 اد میگردند . ۱ 
این ۸۰۲۲1۳6 ها یا 6 ها مانند هورمون ها یا ۱6۱۲0۲2۴85101]]6۲ ها 
اجرای وظیفه مینماید. حجرات این سستم در حقیقت به شکل يك زنجیر در بین سستم سستم عصبی 
اوتونوم و سستم اندوکراین قرار دارند . حجرات این سستم قرار ذیل میباشند : 
1- سسورون ص‌ای کب/2012[2 ۲۱ ۲ که هورمسون های 0۱001116 و 
رت ۷۵50۳۱ ر | تولید مینماید ۲ 
2 - ملاع نمی غدوات پاراتا یرانیسد که 0( 11 را افسسراز 


مینماید. 


3 - و[1ع ته[با0272]01110 غده تا یرائید که 68101]0111116 را افراز مینماید . 


4 - حجرات 20760۵1 160۱112 که ادرینالن و نار ادرینالین را افراز مینماید. 


5 - حجرات 5]6۲0 6۳006۲1۲65 ۳۵116۲62116 28]10-0) که هورمون 
سای ۹6۳۵۱۵۲۱۴6 ,09ع8همنالع عصتصهمم عصتافا 901۳88109 1تاففع 
عم همهم صتاعععي. ۰ ۳۵۱۲۵6۵۵۸0۵ آممناععاطز 2902611۷۵ ۷ یا 
۳ , یکتعداد 060106 ها دیگر را افراز مینمانید . ۱ 

6 - حجرات 81017۱15 ۱00۷ 0 که 120021111116 و مهم 


ث"_-( ۱ 0 
سح( تست 








اجه عااوه ۱۳ 
۵ ع 
۱ 8 ۱ زرد رلیرت »۳ 
سح 
۴ ۷ ۱۸۵۲۳۱۱۱۱۵۲۷۲ 


«تابطنگوت6ع۱ا 


۱/۰ /1- ۳۵۲۶ ۱۵۵۵۲۵۶ 
۴۵۲9 ۲ ِ# ۱ 





۴۵۱۵ ۱8۱6۲۳601۵ 


۰ ۵00۳۱۷۰۹۱۶ ۱۷ ۵6 ۲ عج و۷ زجان 5 201۰ ۳۱۱8 








ی 


۳1 
ویو ۳ 






دد۱ :20 


نمرون بان 


ار 


نت / ۸5-۰۳۹ 


بر ایات مزیش 


ره 











ر 
۰« «.«-. 












8 : . 
ی ۳ ۵ هو ام ره 
۶ ی ۸. ٩‏ و ۰ ی اف ی .و و ۰ 


۱ ۱ ث#« 


2 بهمطا اجع‌دنم ۱۳۰ ان م0نزع: د ۵۱ ۱22۷88 .۰ ۲۱8 
,م۱060 اطوزا ه داز 66۳ 





ناجه) 506 منطو ۱۵ عجم5 .20.5 .ع۴۱ 
۱ ۸ 2 0 











تا 





وهاه__ ۱ ۸6۲۱۷۵ ۴۸6۲095 
6۱۸ ۲۷۹۶ 0۷ . 
پاوم اد امنامیی تم 9 2 ۱ خی 0 صواووم پد( 
۷ »۱ ورجداهام۷۵ > موی 
وصنوصیتت ,۸۲۳۱ هه پا ووازنون8 
متوطمامیوصن فصد :۲۲ عم 
او م ویو ۱ عادایجنوو 
۱۳ 
۳ 
۱ 
۳ ان توب 
یر بر نها مک 
0:0۰ 
۰ 
۵ مه مهن مد 
04 نت۷۱۳ 
ول زن ریا 52 
۶ ۱:0۵ ۱04 
ان 20۱0 »مطرز ۷۰ 0۳06۳۵ 


د 


1 
22۱۷ 
وا 


۷۰ 


۱7۱2۷۰۵ 





۵ 0۶ 2006272006 و ۷۵۲۱۵۱۱0۳5 20.6۰ 8 تافلت کع۲ا۵ع؟ ۹ بمطء ۱۵ 566606 .20.11 .و۴۱ 
۷۰ 0 واعبع۱ اجعع)انل اج ععاااه) »1 000 سرت ترا 0 ۰ ,+ 


مر 





را افراز مینماید . ۱ 5 
7 - حجرات ۱612700۷16 جلد که ۱9 را تو لید مینمایذ . 
5 - یکتعداد حجرات 12۱0 ۱۱۵۵۱ و ۱۵6601۵ . 
9 - یکتعداد حجرات کلیه که (01111 را افراز مینمانید . 





0 مهن 1610 


در اين مرحله هسته و حشای هستوي دوباره تشکل ود - و کروسوزم باه 
کروماتبن تبدیل میگرده - ان از بین رفته .و با الاخره در قسمت وسطی 


حجره يك فرورفتگی بوجود ده که ارآ ید حجره هدر خجه موی تقیم میگ ۳ 
این مرحله صرف چند دقیقه دوام میکند. ۱ ۱ 


‌ِ ناجرم مره 
عبارت از یکتعداد تغیرات است که از زان بوجود آمدن حجرات الی مرگ حجرات. 
رام مینماید . این تغیرات شامل مراحل فیل مماشد: 


1 - 6عهاه اممموامط ‏ ۱ 
۱ در اين مرحله حجرات خام و ابتدأنی بزده - جسامت حجرات نسبتاًزیاد - خاصیت 
انقسام آن فوق الصادهولی قابلیت تفریق پذیری آن بسیار کم میباشد مشلاً حجرات طبقه 
قاعدوی ایپدر م جلد او یا حجرات ايتدني ب یا ۹16۳65 خون. ۲ ۱ 


2 واه اه ۲ ٩۵۵6‏ 


وب گرد دراک ات اقا رات کم وا اب سرد 


3 > «ونجه ها 0 ت ۱ ۱ 








قصل پیستم 


٩060121 86‏ ۶ و0۳ 

یکتعداد اخذه های مخصوص اند که در نو احی معین بدن قرار داشته که اطلاعات را 
جمع آوری موده و آنرا به سیاله عصبی تبدیل و از طریق الیاف عصبی به د۷/) انتستال 
میدهد . ۱ ۱ ۱ 

اخذه ها یا 1360601015 در حقیقت دندریت هاي نورون ها بوده که از نظر مورفولودی 
و وظیفوی تغیر شکل فوده و تحریکات را اخذ و آن را به امواج عصبی تبدیل مینماید . 

مثلاً اخذه های عضو با صره از نوع 0۳010766601015 بوده و در مقابل نور عکس 
العمل نشان میدهد ۰ اخذه های عضوشنوانی و تعادل از نوع ۲606۳10۲5 210010 بوده و در 
مقابل صوت و حرکات بدن عکس العمل نشان سبدهد . عضو ذایقه و شامه از شکل 
5 هستند و در مقابل مواد کیمیاو ی حساس هیباشد و عضو لامسه 
شامل اخذه های است که در مقابل گرمی » سردی » فشار و درد حساس هستند. 


۱۷۹3۸ 
مبارت از عضویست که شکل و رنگ اشیا را حلیل مسینساید و در بل یرزیل 
استخوانی بنام جوف حجاج یا 001 در جمجمه قرار دارد چشم خارجاٌ توسط يك محفنل 
۱ مستحکم نسج منضم لیفی بنام 5 5 07 پوشیده شده است که عضلدات خارجی 

چشم از این کپسول گذشته و با 61672 یا صلبیه ارتباط میگیرد . ۱ 
۱ شکل چشم نسبتاً کروی بوده و تقریب د,2 سانتی متر قطر دارد . مسافه بین چشم 
وجدار استخوانی ]0۲01 توسط شحم و نسج منضم اشفال گردیده است که لز نظر ساختمان 


شامل عضو باصرهملحقات چشم میباشد: 


[ - عضو با صره یا وصوع۷16۱2[0۳ 


عضو با صره شامل کر چشم و عصب بصم 3 


1 - کره چشم یا [[0 ۲۱۷۵ : کر چم ازجا ره شم :میات آن ‏ 
بوجود آمده است ۱ 
2 - جدار کره چشم با 6 0 0۴ ۷ :- از خارج بداخل از سه طبقه یا 6081 
ساخته شده است : ۱ ۱ 
الف - طبقه خارجی یا 6031 ونا70؟ ۳06۳0۸1 :- از هرهم , 60۳62 
و 5دا9 1 ساخته شده است. ‏ 
- طبقه متوسط با 6081 ۷2۵6012۲ ۳ :- شامل فنویوداه ,ماه 
۱ ۹ و ۲15[ میباشد . 
ج - طبقه داخلی یا 02 منهبه ۱ لمه‌زم1 :- از 16]102 ۱ شبکیه ساخته 
شده و از طریق عصب بصری يا 1( با سستم عصبی مرکزی ارتباط دارد 
- محتویات کره چشم یا اوساط انکساری چشّم یا 1116012 ۳20۷۵ - 
زمانیکه نور از طریق قرنیه داخل چشم گردید قبل از انکه به شبکیه پرسد از ارساط ذیل 
عبور مینماید . 
الف - خلط ماتی یا 11011710 ۳۳۹ 
ب‌ - علسه يا 1008  .‏ ۱ 
ج - چسم زجاجی یا 900 ۱۳0 


- ۲6۲۷۵ 00116 یا عصب بصری :- يك راد ارتباطی بین شبکیه و 


ف‌ 





1- ملحقات چشم یا 0۲6 ۱۳6 ]0 ۵ ۱ ۱ 60550۳۲9۹ ۸ :- این ساختمان 
۳۹ شامل منضمه یا 60000611۷2 پلك ها یا 05نم۳0. جهاز دمعیه یا 20711021 1 
20۳25215 و عضلات خارج النشا ء چشم یا 1056165 61710516 میباشند  .‏ 


۱ ۱ ۱ 1۲:()]611021 110۲005 6 

این طبقه اساسا از نسج منضم متراکم ساخته شده که وظیفه آن تامین مقاومت و 
محافظه عناصر داخلی چشم است-5/6 حصه خلفی این طبقه را 501672 یا صلبه تشکیل 
میدهد . در حالبکه 1/6 حصه قدامی ان شفاف بوده و بنام 60۳062 یا قرنیه یاد میگردد . 


محل اتصال صلبه با قرنیه بنام 11۳۵0۹ یاد میشود . طبقه خارجی کره چشم به استثنای 
ناحیه که عصب بصری از آن عبور مینماید تمام چشم را پوشانيده است . ۱ 


صلبیه یا ۹01612 ۱ 
یاه طبقه سفید رنگ نسج منضم لیفی بوده که ضخامت آن درخلف يك ملی متر , ور" 
قسمت متوسط 5,() ملی متر و در قسمت قدامی 0,8 ملی متر میباشد . ۱ 
بین 61613 و 62051016 ۲6000۳5" يك مسافه بنام 50266 ۲6005" وجو د دارد 
. که این مسافه سیب میشود که چشم در تام جهات حرکات دورائی را انجام دهد . عضلات 
خارجی چشم این کپسول و مسافه را عبور نوده و بالای 501672 ارتکاز مینماید . ۹01672 
در قدام با 6017162 و در خلف توسط 7121167 2 امتداد می یابد . ۱ 
3« درصسحل خروج عصب بصری يك صفحه غریال مانند را بتام 10101۳8 
2 ایجاد مینماید . که از این طریق الیاف عصب بصری کره چشم را ترك میکند . 
۱ 123« نسبتاً غیر و عائی بوده و اوعیه بزر گ 2 را سوراح نوده و به طیسقه 
5 از نظر ساختمان نسجی بنیه اساسی صلیه را الیاف کولاجن تشکیل مبدهد. که 
بصورت بندل های تا منظم موازی با سطح سیر نموده در بین این بندل های الیاف کولاجر 


سس سر[ روج 








و 


الیاف الاستیکی,6 ۹201121710 7۷ 11۱060 ؛ فبر وبلاست و میلائوسیت قرار دارند . 
02 ازخارج بداخل دارای سه طبقه میباشد: ۱ 


1 - 01612 ۳۲01 : - طبقه سطحی بوده و از ورقه نازك نسح منضم سست که 
حاوی اوعیه میباشد ساخته شده است . این طبقه از 080516 611010"5 [ تسوسسط 
29۳36 5 جدا گردب دیده است. ۱ 


2 - ۳۲006۲ 9 :- ضخامت اصلی ضلبه را تشکیل داده و از الیاف 


کولاجن ساخته شده است. 


3 - هو 2۳0192 ]:- يك طبقه نازك بوده که از تعداد کم الیاف کولاجن ۰ 
مقدار کافی الباف الاستيك و یکتعداد حجرات صباغی بنام 5 ۲2۲0۲۳۵۱۵۵۳0۲6 


ساخته سده است. ۱ ۱ / 


6 يا قرنیه ...۰ ۰ ثكِ«- 
طبقهشفاف وروشن برد که قسمت قدامی طبقهخارجی چشم را تشکیل میدهد ۰ : 
از صلبه توسط 1.1۱05 جدا گردیده است ضخامت آن در قسبت وسطی 0:7 ملی متر و 
در قسمت محیطی به يك میلی متر میرسد . از نظر اناتومي قرنیه به دو قسمت تقسیم 
میگردد ۰ یکی قرنیه اصلی یا 0۳0۵6۲ 6017162 که اوعیه ندارد و دیگر قرنیه حاشیوی یا . 
۱ 1115 که ه انار يك ملی متر در بین صلبه و قرنیه قرار داشته و دارای آوعبه ذمری 
ولفاوی میباشد . 
زر اسان سجی رز اب از ات یل ساخته ده ات 


1 - مبناه‌طزحظ: - يك اپیتل خشت فرشی چند طبقه نی برد که از 5-6 طبقه 
نس ...هپس 








حجرات ساخته شده . این اپیتل فوق العاده حساس و قدرت ترمیمی آن فوق العاده زیاد 


میباشد . حجرات اپیتل قرنیه تقریباً در مدت هفت روز تجدید میگردد . تعداد زیاد نهایات . 


عصبی مسول درد در اپیتل قرنیه وجود دارد . تنبیه این اعصاب بصورت عکسوی مرجب 
درد و بسته شدن . پلك ها و جریان اشك میگرده ۰ جریان اشك سطح قرنیسه را مرطوب 


2 - ۱۱6۳۱۲2۵۳6 5 301020 :- غشایست که حجرات اپیتل بالهی آر 


استناد دارد . و از نظر ساختمان از فببریل های کولاجن و يك مقدار کم ماده بین اروی 
ساخته شده و کدام ع عنص حجروی در آن بشاهده فیرسد . این طبقه اگر تخریب گر ده دوباره 
ترمیم نمی شود . ۱ ث» ث_ِ 


٩1۲0108 - 3‏ یا 0100112 2112و تالا :- کتله اصلی قرنیه . یعنی 
تقریباً 90 فیصد ضخامت قرنیه را تشکیل میدهدکه از نظر ساختمان از صفحات نازك و 
مرازی الیباف کولاجن,فبروبلاست های هموار و ماده بدون شکل که غنی از 06110جووان 


6 میباشد ساخته شده است . چون الیاف و مترکس دارای عين قدرت انکساری 


است از ینرو شفاف بنظر میرسد . و نور از بین آن با آسانی عبور مینمایر. 


4 - ۲206 حاصصمصط و نموم( :- يك غشای شفاف و متجانس بوده 
که از فبریل های کولاجن ساخته شده و به حیث غشای قاعدوی اندوتیلیوم اجرای وظبفه 


3 - يك اییستل خضشت فرشی ساده است که مسعلح 
داخلی قرنیه را پوشانیده است. اندوتیلیوم قرنیه با اپیتل که سطح 1115 را می پرشاند امنداد 


سس 5,۱42 _ 











دارد . 
فرنیه اوعیسه دمسوی و لاوی ندار تفدی آن در قسمت محیسطی توسط اوعیه 
کتاطاصاش و در قسمت مر کزی توسط مایع ذلالیه یا ۳0 دناما۸0 صورت میگیرد. 


۵ یا و [ 0161۵1 60۲1060 

ك منطقه انتقالی است که نسج شفاف قرنیه به نسج مکدر صلبه تبدیل میگردد . 
ساختمان آن مشابه قرنیه برده به اين تقاوت که اپیتل 100115[ ضخیم و از ده طبقه 
حجرات ساخته شده هم چنان در قسمت 05ا1110 .1 طبقه اندتیلیوم وجود ندارد . و ستروما 
1۱( غنی از اوعیه میباشد . 

در سترو ما 1117105 يك ۵ #سبکه ترابیکولر الیاف کولاجن بنام ۲۵۸06۵۵2 ][ 
"1651 وجود دارد که اين شبکه یکتعداد مسافات را بنام 121]2۳2 0 ۹0206۹ 
احتوا مینماید سطع داخلی این منسافات توسط اندوتیلیوم فرش گردیده است . 

این مسافات با هم یکجا گردیده و عمط 0۴ 62061 را میستازد . که کانال 
۹0161 يك قنات حلقوی بوده و توسط حجرات اندوتیل فرش گردیده و با سرحد قرنیه 
موازی سیر نوده و حاوی خلط مائی با ۲ ۸0۷0۷5 میب‌اشد و با سستم وریدی 
ارتباط دارد . 


8 ۷۵۹ 26( 
طبقه اکثراً بنام عنییه یاد گردیده و از اوعیه غنی بوده از ز اینرو بناء طبقه و عانی 


پر میکره این طبقه از خلف به قدام از ساخمن ها یل ساخهشه اس 


۱ 1- 00۲010 يا مشیمه  -:‏ 
3 خلفی طبقه متوسط را تشکیل داده و توسطص رد 0101710110۲ امتداد دارد . این طبقه در 
خلف به قاس عصب بصری برده در حالیکه سحیط فداسی آن دندانه دار بوده و بنام 001 


2 باد میشود .که نظبر به دیگر نواحی نازکتر بوده و مسنسسن را با جسسم حدبی 
22۱ 


رده ۳۳ 











وصل مینماید + مشیمه رنگ نصواری و ضخامت درحدوه 002 -0,1 ملی متر داره . سطح 


داخلی مشیسمه به ماس شیسکیه وسطح خارجی آن از 0562 2 صلبه توسط 
مسافات لفاویجد گردیده است . مشیمه از خارج بداخل دارای طبقات دیل میباشد : 


ه -0۳010طعزج2] :- يك غشبای نازك بدون اوعیه بوده که به قاس 561672 قرار 
داشته و از نظر ساختمان از الیاف کولاجن - الاستيك - میلائوسیت ها و یکتعداد کم الیاف 


عضلی ملسا بوجود آمده که اين الیاف عضلی , آغاز عضلات حدبی را و افود میسازد . 


0 - 1/۵7۵۲ ۷۲۵50۱۱2۲ :- ضخیم ترین و اساسی ترین طبقه مشیمه بوده که از 
ینکتعداد شرائین" » اورده » نسج منضم سست و میلائوسیت ها ساخته شده است. 


» - 1.۵۷6۲ ۲ نوی 20۳10*: - يك ك طبقه نازك «بهاازوی ها بوده که 


شرائین مشیمه در اين قسمت ختم میگردد و تغایه قسمت خارجی شبکبه نیز توسط این طبقه 


صورت میگیرد 


0 ۳ 5 - يك طبقه الاستسیکی بوده که در بین طبته 


تستداااوی 00 و طبقه صباغی شبکیه قرار دارد . ایی طبقه در حقیقت غشای 
۱ قعدویاپیتل صباغی شبکیه محسوب میگردد 


2 - 9000 1 یا جسم حدبی 
جسم حدبی در حقیقت ادامه طبقه مشیمه بوده که در فاصله بین مشیمه و 85 قرار 


دارد به ترتیب که قسمت قدامی مشیمه ضخیم شده و جسم حدبی را میان آورده و از نظر 


ساختمان از عناصر دیل ستاخته سده است: 


وج 


2 - ۲۷66/65 61112۲ :- قسمت اساسی جسم حدبی را تشکیل داده و از سه 
طبقه عضلات ملسا ساخته شده است که دربین الیاف عضلی الیاف الاستيك و میلانوسیت ها 
هم وجود دارد وظیفه این عضلات تقلص و استرخا 7010112 بوده که این حادئه مسوجب 
تناقص و تزاید فشار کپسول عدسیه گردیده که در نتیجه محدبیت را برای رویت نزديك زیاد 
نموده و بر عکس در رویت دور از مسحدبیت آن کم مسینس‌اید یعنی این عسضلات در 
2010( چشم ره و مهم دارد . 


۷0 - 0۲۵6655 دنا يا استطالات حدبی :- تبارزات جسم حدبی بوده که تعداد 
آن به 75 عدد میرسد در حدود 2 ملی متر طول و 2,3) ملی متر عرض دارد . ساختمان 
اساسی استطالات حدبی را نسج منضم و تعداد زیاد اوعیه تشکیل میدهد . و کمان میگردد 
که مایع ذلالیه از اين قسمت منشا میگیرد . اين استطالات توسط 60۱1۳611۱۲ 611277 


پوشیده شده است. 


6 - 6۵اه اهنا ِ- جسم حدبی در قدام با نهد ]0۱0۹ 

و در خلف با ماس 3007 ۷1116015 میباشد و توسط دونوع اپیتل پوشیده شده است . که 

طبقه خارجی آن ادامه اپیتل صباغی شبکیه در قدام و طبقه داخلی ان ادامه شبکیه عضبی 
_ قدام میباشد . هر دو طبقه سبب پوشیدن سطح خلفی 5 میگردد . 

تحت اپیستل 6 11۳۱۱۲۱8 1۱۱6۲۲۱۵۱ قرار دارد که سطح 0111317 

5 را پوشانیده و در تشکیل 20118 یا 8221716111 اب[ ٩۱15]011501‏ هم 


3 - 18[ با قزحیه 

يك صفحه رنگه بوده که در حقیقت حقیقت ادامه قسمت قدامی جسم حدبی میباشد. در 
مرکزقزحیه يك سوراخ مدور بنام اذاح یا حری یامردمك وجود دارد . قرحیه در قدام با 
۲ ۸۱۳۲6۵۳۱0۵۳ در ماس بوده و این سطح قسدامی آن نا منظم و در شت بوده . در 





حالیکه در قسمت خلفی با ماس ۵۲ج ود 7۱۲( بوده و این سطح خلفی قزحیه لشم 
میباشد. . 5 
از نظر ساختمان نسجی سطح قدامی قزحیه توسط اپیتل خشت فرشی ساده فرش 
گردیده که این در حقیقت ادامه اندوتیل قرنیه مبیاشد . در حت این اپیتل ۹۳0۳2 قسرار 
اره که از نسج منضم سست فیربلاست ها و میلانوسیت ها ساخته شده است, د ر تحت 
وما تعداد زیاد اوعیه وجود دارد . در تحت طبقه , و عائی یکتعداد عضلات ملسا مشاهده 
میرسد که این عضلات در حقیقت عضلات باز کننده و بند کننده حدقه میباشند. عضلات که 


سبب تقبض حدقه میگردد د ر کنار حدقه قرار داشته و از ز الیاف عضلی ساسا حلقوی ساخته 


۱ شده.و توسط اعصاب پاراسمپ‌ايتك تعصیب میگردد . بر خلاف عضلات که سبب توسع حدقه 


می‌گردد. الیاف شعاعی بوده و "در حقیقت عضلات واقعی نبوده بلکه یکتعداد 1۱۱۷0۵ 
11 آهنام‌طازوم میباشد . که توسط اعصاب سمپاتيك تعصیب میگردد . با الاخره سطح 
خلفی قزحیه توسط دو طبقه حجرات پوشیده شده که این اپتل است که از ز شبکیه منشا گرفته 
و حاوی صبان تاريك میلانین میباشد : موجودیت صباغ در این ظبقه مانع نور به داخل چشم 
میگردد . 5 
زنگ قزحیه مربوط به مقدار صباغ میلالن آن مبیاشد .| گررنگ میلانین صرف در 


اپیتل سطح خلفی قزحیه باشد و مروما کشافت عادء ی داشته باشد رنگ آبی میباشدیو هرقدر 


رنگ میلانین ستروما مترا گم تر گردیدهبه همان ندازه رنگ قزحیه چشم تبر تر میگردد و 
رنگ های خاکستری , , قهوه نی و سیاه را بخود اخذ مینماید . 
در حضری ها یا کسانیکه ۸۱01111517 ذارند چون صباغ میلانین هیچ وجود ندارد بناا 


رنگ چشم اینها مربوط به اوعیه قزحیه میگردد . 





او ۱۱6۳۷0 [۱66۲۵ 

طبقه داخلی چشمرا شبکیه یا «اع 2 تشکیل میدهد . که از طریق عصب بصری با 
سستم عصبی مرکزی ارتباط دارد . شیکیه سطح داخلی مشیمه » جسم حدیی و سطح خلفی 
قزحیه را پوشانیده است و در کنار 2۱۳3 یا حدقه اختتام می یابد . با وجود یکه شبکیه 
سطح داخلی چشم را می پوشاند ولی تام شبکیه در مقابل نور حساس فیباشد عناصر عصبی 
شبکیه تا حدود خلفی جسم حدبی یعنی 5611۵12 2 امتداد دارد . 

از نظر اناتومی شبکیه از ۲6۱1۵ 001160 0275 4 0111217185 5 - و0215 
32 ۲۱016[ سیاخته شده است. 
از نگاه وظیفوی شبکیه به قطعه خلفی قدامی تقسیم میگردد که قطعهخلفیآن در 

۱ مقایل نور حساس « و قسمت قدامی آن در مقابل نور غیر حساس میباشد . 

از نظر نسجی شبکیه از يك طبقه خارجی صباغی و يك طبقه داخلی عصبی ی وظیفوی 
ساخته شده است. که طبقه صباغی نور اضافی را که توسط 1606۳000۲6 0010 "ها جذب 
نفیگردد امتصاص نوده و طبقه عصبی از حجرات 66005 01010 و نورون های انتقال 
دهنده بوجود امده است . ۱ ۲ 

از نظر امبریولوژی شبکیه از يك ساختمان دماغی بنام 6 001۱6 انکشاف مینماید . 

به ترتیب که جدار قدامی 6( 001 بطرف خلف تغلف نوده و منت 00116 را 
میسازد که 0۷0 00116 ازدو ورقه ساخته شده که طبقه خارجی آن به اپیتل صباغی ؛ وطبقه . 
داخلی آن به نسج عصبی مبدل میگردد . در بین اپیتل صباغی « و نسج عصبی ياك مسافه 
وجود دارد و این دو طبقه با هم التصاق صمیمی ندارند از اینرو بعضی اوقات طبقه صباغی . 
از نسج عصبی جدا میگردد (انفصال شبکیه ) که در این حالت قسمت عصبی از اپیتل 
صباغی جدا و به فقدان غذائی و استحاله معروض میگردد . ۱ 


سس یت 992 [ تست 








از تا 


میروند. 


4 - طامع1 0۲ 6ع2)؟ 
در اين مرحله فعالیت هاي حیاتی حجرات : توقف نوده يعني اول 60۲0010515 و 
بعبا 5 صورت میگیرد .يعني ابتدا هسته و بعدا سایتوپلاژم و دیگر ساختمان های 
ححرات از بین میرود . ۱ 
علایم 66۲0010515 عبارت از خورد شدن هسته - متراکم شدن کروماتین هسته با 
85- پار. چه شدن هسته یا ۳۳۳۵5 0 و حل شده هسته یا 1۵1*70 
5و1 میباشد . به تعقیب آن در سایتوپلازم و نواحی دیگر حجرات تفیرات روفا گردیده و با 
الاخره سیب مرگ حجرات یا 60۳055( میشود . که حجرات نکروتيك توسط عملیه 
عصنل ٩۳60‏ يا پرتاب نمودن به خارج - 550[121108ز(۱ یا منحل شدن و 01104806۷]0515 
ا بلعگردیدن از ساحه نج د: ور میگردد  .‏ 


901106 ۲۵۲۳۵۱0216 0۳028265 0۶ 15 


1- 012512 ۳۱۷0۵۵۲ 
۱ زباد شدن حجرات يك نسج یا عضو که سیب ازدیاه جسامت همان نسج ب عصو شود ۲ 
بنام 0262 ۱1۳۳ یاد میگردد. 


2 ِ راون ۳۱۷0 


بزرگ شدن حجرات يك نسج با عضو که سبب ازدیاد جسامت آن نسج با عضو شود 
یناه ۹7 ان یاد میگردد 











]0۳17و 5لع» 6( اند. 


حجرات شبکیه ‏ . 
۱ حجرات شبکیه سصبی بء پجار گروپ تقسیم میگردد . 


1- ۳11607660060۲5 :- عبارت از 60168 یامخروط ها و 005 یا چويك ‏ 
ها میباشد. ۱ 


2 - 1۱6۱۲015 ع 2( 0 - عبارت از 5 26 و 
6115 ۱( میباشد. 


3 - 61۲0۲5 اهوم 20 200 «مناهتهوو: <- شامل حبجرات 


2 


4 - واای 82 :- عسبار ت از 66115 0۱116۲ و ۱69۲0۵112 


1- ۲6۵۵۵]0۲5 0۳060 
اولین نورون های سستم اخذوی چشم را تشکیل میدهد: 


2 - 005 با چويك ها : > باه نورون دو قطبی بوده که شکل طویل و باريك 


داشته : و از دو قسمت ساخته شده است: 


الف :- قطعه خارجی یا 5681606 0۷146۲ :- این قطعه در حقیقت دندریت حجرو 
محسوب گردیده که 5005111۷6 011010 بوده و به شکل چريك معلوه می‌کردد . این قطعه 


۱ سح 








از یکتعداد ضفحات با دسك های هموار و موازی ساخته شده و در حقیقت عبارت از 
یکتعداد ویزیکول های هموار شده است که حاوی صباغ 07( میباشد . این دسك 


" ها همیشه در حالت تجدید هستند. 


ب :- قطعه داخلی با 01 111116۳ :- این قطعه شامل دو قسمت میباشد . 
قسمت بالائی قطعه داخلی که از مایتوکاندریا , رایبوزوم - - جهاز گوی و و یکتعداد محدود 
134 ,سک لومیکروتبول ها ساخته شده. علاوتاه دارای مقدار زیاد قلایکوجن نیز میباشد. 

در قسمت بائینی قطعه داخلی 0 با جسه , حجرات قرار دارد که از آن يك 


ساختمان میله مانند که در حقیقت اکسون حجرات میباشد منشا میگیرد و توسط يك 
ساختمان بنام 6ابهطمو 300 بادندریت حجرات دو قطبی و اکسون حجرات افقی ماس 
حاصل مینماید . 


در فاصله بین قطعه خارجی و قطعه داخلی يك قسمت باريك بنام ۱ عنق وجود دارد که از 
نظر ساختمان از يك 01112 تغیر خورده بوجود امده است و بنام 60۲05616 02521 یساد 


4 


میسود. 
در شبکیه انسان در حدود 1240 میلیون 005 وجود دارد . این حجرات در مقابل 
نور ضعیف خصوصاً در موقع شب حساس میباشد یعنی برای رویت سیاه و سفید مشخص 


شده اند. 


0 - 60865 با مخروط ها - حجرات مشابه چوبك ها بوده به این تفاوت که 
قطعه داخلی مسخروط ها ضخیم ضخیم تر بوده و شکل مخروطی دارد و | ز همین سیب به این نام 
مسمی گردیده است. 

مخروط ها مانند چويك ها دارای قطعات خارجی ,داخلی وجسم قاعدوی میباشد . اما 
دسك های مسخروط ها هیچ وقت تجدید نگردیده م از اینرو شکل مسخروطی آن مسحافظه 
می‌گردد . هه چنان مخروط ها توسط ساختمان های بنام 0601016 6016 با 131۱۳0121 





سس 








5 ماس حاصل مینماید . ۱ 
قطعه خارجی مخروط ها حاوی مواد رنگه 10000511 بوده و در مقابل نور قوی یا 
در روشنی حساس میباشد . تعداد مخروط ها در شبکیه انسا: ن به 71 6 میلیون میرسد : 
مخروط های برای دیدن اشیا رنگه مشخص شده اند . 
مثلاً شبکیه پشك صرف از چويك ها ساخته شده و از همین رو این حیران در روشنی 
ضعیف خوب و به شکل سیاه و سفید می بیند . در حالیکه پرنده گان دارای مخروط ها بوده 
و رویت رنگه دارد. 


2 - 136010105 عصتام نوم 1۲۵۵۲[(] 
3 - 66118 1100127:- دونوع حجرات دو قطبی وجود دارد: 


اف :- ۱۱5 0۱۵۵۱۵۲ ۴۵6۵( :- اینوع حجرات دو قطبی با چند حجره 
۲ 0۳00۵ سیناپس میسازد یعنی توسط دندریت خود با ماس چرين ها و مخروط 
ها در میاید. 


اکسون اینوع حجرات دو قطبی مستقیم بوده و بصورت عمودی پا دندریت حجرات 
عقدوی سیناپس میسازد. 1 


ب :- 6۵15 0۱۵۵۱0۲ 5۷۲۱۸۵۵۵۱ 0 :- دندریت اینوع حجرات دو قطبی با 
مخروط و اکسون آن با حجرات عقدوی ٩۷112056‏ میسازد . ۱ 


0 - 66115 تهجمناوصدن : - حجرات عقدوی درطبقه هشتم شبکیه قرار 
داشته که دندریت آن با اکسون حجرات دو قطبی در ارتباط بوده واکسون های ان یکجا 


" گردیده الیاف عصبی ۲۵۲۷6 60 را تشکیل میدهد . اینوع حجرات نیز به دونوم 
میباشد . یکتعداد از اینها با چند حجره دو و قطبی توسط دندریت خود به ماس میباشد در 


۰« _ سس 














نس تا 


حالیکه دندریت یکتعداد حجرات با اکسون يك حجره دو قطبی 5112۳056 میسازد. 


3 - وعجومنمه لمعتطجی 280 ۸55۵0121108 
- 0115 [10۲1220]2]:- جسم اینوع حجرات در قسمت خارجی طبقه 
. هستوی داخلی و اکسون ودندریت آن در طبقه ضفیروی خارجی قرار دارد . دندریت این ۱ 
حجرات در قسمت نهائی مخروط يك ساختمان سبد مانند را ساخته و اکسون ان با چوبك و 
مخروط سیناپس میسازد . یعنی این حجرات يك گروپ از مخروط ها را با چويك ها وصل 
مینماید. ۱ 

0 - 06116 ۸۱۳۵0۲186 :- این حجرات دارای يك استطاله واحد بوده ودر 


طبقه هستوی داخلی قراردرنداستطاله این حجرات در طبقه ضفیروی داخلی با چند حجره 
عقدوی سیناپس میسازد. 


4 - 6615 ناو 


این حجرات سیب ام تا و تغنی حجرات شیکبه میکردد که شامل حجرات ذیل 


و - واای ۱06116۲ :- بنام 8] 21106 های شبکیه نیز یاد گردیده . سته این 
حجرات یکجا با هسحه های حجرات دو قطبی در طبقه هستوی داخلی شبکیه قرار داشته و از 
جسم حجره آن يك استطاله داخل غشای محدود کننده خارجی و استطاله دیگر داخل غشای 
محدود کننده داخلی می‌گردد . یعتی ام ضخامت شیکیه را در بر میگیرد .و غشاهای 
محدود کننده خارجی و داخلی را میسازد. . ث" 


سس از .تست 








9 - ۷6۷۳0۵18( :- در ضخامت شبکیه حجرات مختلف نو ءگلیا از قبیل 
جعان 0تا۸۵, کمن 011200680۲0 و 10106708112] و جود دار د که عسلاوه از 
وظایف استنادی و تغذیوی در وظیفهدفاعی نیز سهم میگیرد : 


طبقات شبکیه ‏ 

گرچه طبقات شبکیه به استثنای طبقه اول با طبقه صباغی طبقات حقیقی نیستند با 
وجود انهم تقسیمات مذکور مطالعه نسجی شبکیه را آسان ساخته و در شناخت موقیعت 
عناصر مختلف کمك مینماید باید دانست که به جز از طبقه اول با صباغی دیگر طبقات 
شبکیه از یکجا شدن نورون های مختلف شبکیه بوجود آمده است . 

این طبقات ازخارج به داخل قرار ذیل میباشد: 

1- 6010۳0611070 018171690060 :- از يك طبقه حجرات چند ضلعی ساخته شده 
که هسته های مدور و قاعدوی داشته و در سایتوپلازم حجرات شان علاوه راز یکتعداد ارگانیل 
ها .دانه های 1612101196 و 60 00 آنیز وجود دارد . استطالات این حجرات در بین 
مخروط ها وچويك قرار گرفته و هر حجره صباغی تقریباً 9-10 مسخروط و چوبك را می 

پوشاند . این طبقه ور را که توسط حجرات ۱۱۹ جذب نفیگردد جذب نُوده و 
از انعکاس آن جلوگیری مینماید. ۱ 


2 - 1/۵۲۲ 0065 200 ۸005 با طبقه چويك ها و مخروط ها :- در اين طبقه 
قطعات خارجی حجرات 011010۳666010۲ قرار دارند . 
۰ 3 ۱۵۱۵۵۲۵۵۵ ۱:۱۱36108۵ 06۲0۵1 يا غشای محنود کتنده خار چی :- این 
غشا توسط استطالات حجرات 111111167 بوجود آمده است . 

4 - 1۵۲۵۲ 0۱60۳02۵1۱۱۵۱۵۵۲ یا طیقه هستوی خارجی :- در این طبقه ‏ 
چسم مخروط : ها و و چوباك ها قرار دارد. 


سس 














وی - 


5- 1/۵۷۵۲ ۳( ۵۱ مسیبا طبقه ضفیروی خارجی :- | ین طبقه 
" محل 51/112]056 حجرات 0]1010:666001015 و حجروی دو قطبی میباشد . ۱ 

6 - 1۵۲۵۲ 06۵ص صاه ص1۱0 يا طبقه هستوی داخلی :- در این طبقه جسم 
حجرات دو قطبی قرار دارند . 

7- 1,۸۷۲ 00ج 6۲۵۱ یا طبقه ضفیروی داخلی :- این طبقه محل 
6 حجرات دو قطبی و حجرات عقدوی میباشد. 

8 - 12 ال ۶2۱۵110۳۲) یا طبقه حجرات عقدوی :- در این طبقه جسه 
حجرات عقدوی قرار دارند . ۱ 

9 - 1۵۲6۲ ۱06۲5] 6۲۷۵يا طبقه الیاف عصبی :- در اين طبقه اکسون های 
حجرات عقدوی قرار دارند که الیاف عصبی ۱۷6۲۷۵ 6 را تشکیل میدهد . ۱ 

0- ۱۱۵۱۵۵۲۵۸۵ ۱9۱6۱۱۵ احهه) 1 يا غشای محدود کننده داخلی :- 
در این طبته استطالات نهانی حجرات ۲۱1167 و غشای قاعدوی قرار داشته و داخلی ترین 
طبقه شبکیه بوده که به تعاس 0 ۷۱]۲6005 قرار دارد . 


شبکیه چشم در قام نواحی ساختمان متجانس نداشته و بعضی تغیرات ساختمانی که 
اهمیت وظیفوی دارد در شبکبه مشاهده میرسد  :‏ ۶ ۱ 
[-در قسمت خلفی چشم يك ناحیه فرورفته بنام نانوی 8 وجود دارد . که 
۱ در اين قسمت ضخامت شبکیه کم بوده زیرا که حجرات عقدوی دو قطبی در سحیط 
فرورفتگی تراکم نموده است این ناحه صرف از مخروط ها ساخته ده در این ناحیه اوعیه 
دموی از بالای حجرات ۹6115101۷6 0120]0 عبور نه نغوده از پنرو نور مستقیماً بالای 
مخروط های که در مرکز 10۷6۵ قرار دارند می افتد. 
2 - تعداد چويك ها در محیط شبکیه زیاد میباشد. 
3 - شبکیه تا محل 5617212 02 در مقابل نور حساس میباشد زیرا که خارج از 


سس 








12 0۳245 نورون ها وجود نداشته و صرف و شاه یل استوانه نی به مشاه میرسد. 


اخذه ها وجود ندارد بناا ین محل را پم نقطه کور یا مینماید . 


هم چنان باید یاد آوری نود که در ترکیب عصب بصری در حدود يكك میلیون الیاف 


" عصبی وجود دار د در حالیکه تعداد حجرات 0]۱00۲6660۳0۲5, 2 تقریباً درحدود 130 


میلیون میباشد بنا قام معلومات که توسط اخذه ها جمع آوری میگردد به سستم عصبی ‏ 
مرکزی انتقال نفیسگردد . در شبکیه چشم تعداد حجرات 2( نظر به حجرات 
دو قطبی و تعداد اد حجرات دو قطبی نظر به حجرات عقدوی زیاد تر میباشد. 


محتویات کره چشم یا اوساط نکساری که چشم 


۱ 1 6]۳2011۷۶ 8 


زانیکهنور از طریق رنه به چشم داخل میشود بل از انکه ه شبیکه پرسد از 
اوساط ذیل عبور مینماید: . 


۰ 


1- خلط مانی یا 0007 ونامتاو۸ ۱ 
يك مایع رقیق آب مانند بوده که اکثر مواد قابل انتشار پلازما خون را احتوا میکند. 
سانیبدن قسنجن وه زرد له ی کنم در ترکیب خلط مانی مقدار کافی 


خلط مانی" بیت قدانی یا 6۳۵۲۴۳06۲ ۳ و بیت خلفی با ۱ 
ییات را پر نموده است ۰ بیت قدامی مسافه ایست که در قداه ۹ ۱" و و بیت خلفی مسافه 
ایست که در خلف 5قسوار دارند ۰ ایین دو بت توسط انود با يك دیگر در ارتباط 


میباشد خلط مانی توسط شعریه های استطالات حدبی و یکمقدار که ان توسط 6۵0111۵1۷ 





مای قسمت خلفی 1815 تولید گرد . بعد از انکه در بیت خلفی تولید گردید از طریق 
حدقه با |0۱01 داخل بیت قدامی گردیده ء و در بیت قدامی در زاویه قرنیه وقزحیه در 
مسافات 201008] نفوذ نوده و از آنجا داخل کانال ۹01016100 میگردد . که اين کانال با 
اور ده کوجك 2 ارتباط داشته و مایع مذکور داخل دوران وریدی میشود (ونا۵با 20 
0۷۰ ءدرحالت عادی فشاراین مایع در حدود 23 - 20 ملی متر سیماب بوده و اگر در - 
جذب مایع مذکور اختلال رخ دهد سبب بلند رفتن فتن فشار کره چشم گردیده و يك حادثه مرضی 
را پنتام 0۵عناهآن) یا آب سیاه بوجود میاورد که اگر این حادثه تداوی نگردد , شبکیه 
تخریب و سبب کوری میشوه در این شرایط ایجاب میکند که تا امتصاص خلط مانی 
تسریعگردد وب ایکه از تولید ین ماع کاسته شود تثِ 


- عدسیه یا 15 ۱ 

عدسیه کره چشم يك جسم شفاف. 3 الاستیکی و پدون رعیه برد شکل محدب 
الطرفین داشته ودر عقب زین بیت ت خلفی « و چسم زجاجی توسط یط 8 بسه 
حالت تعلیق قرار دارد ت 
" عدسیه از نظر ترکیپ از که یه : 





نند آب و 35 فیصد مراد پروتینی ساخته شده است ۰ مترال 

های عادی که در ت کیب غدسیه وجود دارد مانند سایر انساج قدار کم و جزنی بوده ۰ دلی 
مقدار پتاشبم آن نظر به انساج زیاد تر مییاشه  .‏ ۹ ۱ 
ا نظرساختمان نمی عدسیه از عناصر یل ساخته ده است : 


۳ - »اوه ۳ :- عدسیه توسط سل اد لاسکی که از صفحات 5 
نازك کرلاجن و گلایکوپروتین بوجود آمده پشیده شده است. . 


- ناه انوه 5 :. - يك طیقهپیتل مکعبی است که که سل قدامی عدسیه ۱ 
را فرش نرده است و در سطع خافی عدسبه وجودنبارد از این اپیتل لیات عدسیه منشا . ۱ 
۱ , _ در نت 5 5 





فن مت 


۰ 6- 1106۳5 1,605 :- ساختمان های طویل مانند بوده که توسط حجرات اپیتل ‏ 
عدسیه بوجود آمده و توسط يك ماده سمنت مانند با هم « وصل میباشد . طول این الیاف به 5 
10 - 5 ملی متر میرسد ماده اساسی عدسیه را همین الیاف عدسیه تشکیل میدهد که از 
مواد پرو تینی شفاف بنام منالعاموی بوجود امده است تعداد اين الیاف به 2000 عدد 


میرسد شخامت عدسیه در قست وسطی 3.6 ملی مت و در ای تفای به 4.5 مل مت 5 


میرسد . در عدسیه اوعیه دموی ورقتنه های عضبیی درد وجود ندارد . ۱ ثِ 
رول عدسیه فوکس نمودن شعماعات نور بای شیکبه میباشد که این حادثه بنام 
0۵20 با تطابق یاد گردیده و توسط تفیر شکل عدسیه صورت میگیرد . 
باپیشرفت سن عدسیه اب خود را از دست داده متراکم و مکدر میگردد و الاستیکیت خود را 
از دست داد و تراکم مك های کلسیم در کسدسسیه صورت مسیکب د که این حادثه بنام - 
۳۲(" یاد شددیو عدسیه مذکور توسط عملیه جراحی کشیده میشود .. 


3 - جسم زجاجی یا 00۵ ۷6005 . , 
ك جسم شفاف, بدون اوعیه, نیمه مایع و جلاتینیبرده که تقربا 3 دزن و حج 


چشم را تشکیل داده . شکل این جسم کروی و در بین شبکیه و عدسیه قرار دارد. ِ 
سطح خارجی جسم زجاجی توسط ای ۱۱ احاطه شده که این غشا با 


5 ست خلفیمدسه »لیاف یکی و راس عصب بصری در قاس ماش . از بن 


جسیم زجاجی 62۳21 1۱721010 که بقایای رشیمی 3۳16۲۷ ۲۱۷۵۱۵۱0 است . عسبسور 
مینماید .این کانال در ام دوران حیات وجود داشته اما در معاینات موه ۱ 
قابل مشاهده نیست . ۱ ۱ 
۱ از نظر ترکیب خلط زجاجی از 99 قیصذ آب و یه فیصد لیاف کولاجن و هيالورينك 
اسید ساخته شده است. در قسمت محیطی خلط زجاجی یکتعداد مکروفاژها و یکتعداد 
حجرات بنام 65 ۲1۵۱00 وجود دارد که این حجرات در تولید کولاجن و هيالورونيك اسید 


۱ رول مهم را بازی مینماید خلط زجاجی در نگهداشت ۵ کرد ج چشم , انتقال نوره ثابت 











نگهداشتن عدسیه در محل آن و محافظه طبقات شبکیه اجرای وظیفه مینماید . 


۵ #ایزارگ یا عصب بصری 

عصب بصری جزئی از بسستم عصبی مرکزی بوده که شیکیه را بهدماغ وصل میسازه و 
تقریباً از يك میلیون اکسون های حجرات عقدوی شبکیه ساخته شده است.در ابتدا این اکسون 
ها بدون میالین بوده ولی بعد از عبور از 6۲10۲092 121۳2 میالن دارمی‌گردد .زمانیکه ۱ 
عصب بصری کره چشم را ترك میگوید شریان و ورید شبکیه را نیز با خود حمل مینماید. . 

محل خروج عصب بصری از شبکیه بنام 60 00116 یاد گریده که در آن يك قسمت 
متبارز بنام 72 00105 وجود دارد. هم چنان دارای يك ناحیه مرکزی فرورفته بنام 
وه 011۷51010810۵1 بوده ,که از اين ناجیه شریان مرکزی داخل شبکیه گردیده و به اثر 
مسدود شدن این شریان انسان بصورت دای کور میگردد . در 116 6 که تقریباً در 

حدود 1,5 ملی متر قطر دارد طبقات شبکیه وجود ندارد و از همین رو بنام نقطه کور ی 
۹00 0 باد میشود . 

0۵10۷۷۵۷ 6 با راه بصری از شبکیه شر وع و در ات ٩۱165‏ قشر 
فص قفوی مخ ختم میگرده . این راه بصری از سه نورون ساخته شده است : 0 

1 - نورون های دو قطبی که در شبکیه قرار دارد . ۳ ۱ 1 

2 - نورون ها عقدوی که دندریت و جسم آن در شبکیه قرار داشته ‏ و اکسون های آن به 
صورت عصب بصری کره چشم را ترك میگوید و در دماغبیکدیگر تصالب فده و 6 
9۵ را میسازد . ۱ 

3 - نورون سومی در حقیقت يك پورون ۵۱۵20( قشر برد که اکسون آن 
بالاخر د در5لا6۵1021116 ولاع[0ا؟ منتهی میشود . ۱ ۱ 


ملحقات چشم یا س ۳0 0 انا ناه وه 





(۳ 25) 52266 2۲اباااع۱0۱۵۲6 





و ۱۵00 عننوداع رد 
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3- 012518 ۲۲۷۵0 
کم شدن حجرات يك نسج یا عضو بنام 012512 0۷0۵ یاد میگردد . 


4 - و0 ۲۵0 یا ما۸ 5 
خورد شدن حجرات يك نسج یا عضو بنام ۳00102۲] تنل و یبا ۸۵۱۳۵0۱۷ باد 
می‌گردد . که در نتیجه آن عضو مربوط خورد میشود. ۱ 5 


3 - ۸012512 ۱ 
بوجود نه آمدن یك عضر از نظر امریووژیبنام ۸018518 یاد میشود. 
6 - ۱۱۵02۱۵970 ثكِ 
عبارت از تشکلات جدیده يك نسج است که به شکل سلیم یا ات13 ر کل خبیث 


۰ 


یا ]10811811210 بوده میتواند. 


7- 0101و 
نومور های خبیث که از نسج اپتیل منشا میگیرد بنام 0۳61801۳4 باد مبکردد . 


٩210010982 - 8‏ 4 
تومور های که منشأً خود را از نسج منضم میگیره بنام ۹۱0۵ باد میشوند . 


سر رب 25.-. ۱ 


موی 


۱ 1- - منضمه یا «نعصازومی 5 

۳ طبقه مخاطی ایست که قسمت قدامی صلیه را تا ناحیه ۱.095 و سطح خلفی پلك 
۱ ها را می پوش‌اند از همین رو منضمه کسه سطح صلیه را می پوش‌اند بنام ۲۱۱۱۳۵۷ 
600۷۵ ر منضمه که سطحخ داخل پلك ها را می پوشساند بنام 0010001۵1 
010100611۷2 باد میگردد ناحیه که منضمه بصلی را با منضمه پلك وصل مینساید ب بنام 
۱ 0 یاد میگردد 5 

_ از نظر ساختمان نسجی منضمه از طبقات ذیل ساخته شده است: 
3 ناه‌طانمه :- از نوم ذ * ۲8۵۲آ60 تاه میباشد که 
۱ حجرات گابلیت را نیز احتوا موده و در سطح ازاد خود ممیکروویلی را نشان میدهد . این 
۳ اپیتل در ناحیه لبوس توسط اپیتل قرنیه امتداد می یابد ۱ 

۳ ۱۳۵0 923« :> از نسج منضم سست ز یکتعداد لفوسیت ها ساخته 
شده. ۱ . ب ۱ ۱ 
"2 - پلك یا 110 2 یا هطموزوم ۲ 

پلك ها دو عدد چین خورده گی های متحرك جلدی میباشه | که به شکل دو پردد چشم 
را از صدمات خارجی . نور زیاد و الوده گی محافظه مینماید . . . ۱ 

۱ از نظر ساختمان نسجی يلك را يك صفحه استنادی نسج منضمی , و عضله اسکلیتی 
تشکیل داده که خارجاً توسط جلد و داخلا توسط فشای مخاطی فرش گردید: است ۱ یعنی از 
شدام به خلف از - ساختمان های ذیل ساخته شده است: 


2 - جلد: - يك جلدنازك بوده که حاوی فولیکول های موی . غدوات عرتبه , 
غدوات دهنیه میباشد . طبقه درم آن نازك و از الیاف الاستيك ساخته شده . در کنار آزا 
بلك ها مرهای ضخیم ۱ ضخیم بنام 50 وجود دارد,در فاصله بین این موهای ضخیم یکتعداه 


سح 





غدوات تغیر خورده عرقیه بنام 01 هن 2205 وجود دارد , علاوتاً غدوات تغیر خورده 
چربی بنام 5 7615 نیزیکجا با فولیکول مذگان دیده میشود . 


0 - الیاف عضلی مخطط :- در تحت جلد يك طبقه عضلات اسکلیتی وجر دارد که 
جز عضله 0611 5تجانمز9ه بوده و محور اساسی پلك ها را تشکیل میدهد . 


» - 01216 12۳521 :- يك طبقه متراکم لیفی بوده . که سبب استناد پلك ها 
" میگردد . در قسمت محیطی 1275115 يك صفحه نازك لیفی بنام [01۳۵۱]۵ و وجرد 
دارد . در ضشخامت 1275115 یکتعهداد غدوات بزرگ چربی بنام 2121105 0215۵1 یسا 
0صهاع «نمصم‌طازع] ۱۱ قرار دارد که مجراهای آن در کنار پلك ها باز گردیده و مواد 
شحمی را تولید مینماید. اين مواد ك طبقه شحمی را بالای ورقه اشك پوجرد ا ورد ه و بدین 
وسیله از تبخیر سریع اشك جلوگیری میگردد . ۱ 
0 - متض مه +- سطع خلفی پلاد ها توسط منضمه پوشیده شده است : 

در کنار هر پلك يك خط خاکسستری بنام 87231196 وجود دارد که این خط سرحد جلدی 
مخاطی بوده و در جراحی چشم اهمیت زیاد دارد زیرا اگر در امتداد این خط شق اجرا گردد ۱ 
پلك به دو قطعه خلفی و قدامی جدا می‌گردد که قطعه خلفی آن حاوی 2۳5115 آ و منضمه 
طعه قدامیآن شامل عضله و و جلد میباشد. 


3 - جهاز د ذمعیه با دنامموود امه ۱ 
جهاز دمعیه شامل 25 1,1۳1 زانه‌زلفهی مه اما ر 
1۱ آمزم‌فاه‌عهه میباشد. ۱ 


3- 5 1۵0۳9۵۱ :- این غدوات در زاویه علوی وحشی 0۲0114 قسرار 
داشته و از نوع غدوات مصلی ۱۷6۵12۲ 2 1۷0۷10 6017۳00 برده که اشك را تولید 


مه 





تست 


میکند از این غدوات قنات ت ها ء متعدد د0۳) 0 باز مسی‌گردد . در اطراف 
قطعه افرازی این غدو رات 618 لوناه‌نننزه 0 وجوا د دارد. 


۱ ۳ ناه‌نامی. ب- زسانیکه اشك توسط 10-5 قنات داخل ورنکی علوی 

گردید از روی قرنیه و منضمه گذشته و با عبور خوه سطح این ساختمان ها را مرطوب 

مسیگرداند . در کنار آزاد پلك علوی و سفلی در قسسمت انسی ساختمان مستبارز بنام 

۵ 1011 وجوه دارد که در زروه این 02۳1 يك سوراخ کوچك بنام 1۵0۵ 
2 که با چشم دیده صیسشود قسرار دارد این مسوراخ های کسوجك با [1,30۳۱۳۹۵ 

نلنام87211 در ارتباط میباشند . این کانال های کوچكك در حدود 8 ملی متر طول داشته که 

5 بالاخره این کانال های کوچلد: ها هم یکجا شده و يك کانال مشتراه میسازه . که ان کانال 
مشترك در 120 5 160 باز میگرد: 9 


گ- - 064 اممرزی‌دامود۷( 1 2 26 اهز هر - کیسسب. دمسعی یا 
20 21 یيك قسمت وسیع تجمع اشك بوده که در حفره استخوانی قرار دارد که از 
اين قسسمت اشك توسط اعدا ۱25012671۳021 داخل انف مسیگردد . کانال های کوچك 
توسط اپیتل خ خشت فبرشی چند طبقه نی و کیسه دمعی و قنات دسعیانفی توسط یل 
تاه نی فرش گردیده ات 5 تِ ۱ ۱ ۰ 

اشسك سا 5 در حققیقت يك مخلوط افرازت غدوات دمعیه ؛ حجرات گابلیت 
منضمه و1205ع 0 1/۵[10 برده که در شرایط نورمال يك ورقه نازك را به ضخامت ‏ 


100- 7 میکرومتر در بالای قرنیه ومنضمه بوجود اورده . . در ترکیب اشك مواد پروتینی مانند 
البسومین . گلوبولن تساص نا + گاریوهایدریت و یکتهداه ایون ها از قبیل سودیم ۱ 
پتاشیم و کلورین شامل میباشد. ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ رش که سفع یل ره مارا ی پشان اس طه تشد ات 
الف :- ورقه سطحی شحمی .. ۱ ۱ 
ب :- ورقه متوسط آبی . 
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اج :- ورقه عمیق مخاطی. 5 كثِ 
۱ وظایف اشك شامل محافظه قرنیه و منضمه مرطوب نگاه داشتن قرنیه و منضمه و 
جلوگیری از تکثر میکروارگانیزم ها میباشد. 








1 پیست و یکم 
۳۹ وه ی ۱ 


هروه هه میناد » 1۳ 
یا ۳2 196 ی گرد ش 


گوش عضر تعادل ‏ و شنایی ده و از نظر ساختمان از سه فست : ذیل ساخته ره ۱ 


1- گوش خارج جی با ۳2 امجممه ر 


ین قسمت گوش امواج صوتی را از محیط خارجی اخذ ضرده و شاملساختسان هی نی 


2 - پکه گوش یا ۸0۳610 - ی صفحه عضررن لاد برد که توسط لد 
نازاد حاوی یکتعداد مرها غدوات عرقیه و غدوات چربی پرشیده شده است هم چنان در 
ساختمان پکه گوش یکتعداد استطالات عضله مخطط نیز وجره دارد که در انسان ها از جمله 
بقایای جنینی برده اما در یکتعداد حیرانات که گرش خود را حرکت میدهد این عضله زیاد 
انکشاف نوده است . قسمت سفلی پکه گرش بنام دلك گرش با تاصمصاآباد کسردیده . , 
این ساختمان حاوی کتلات شسحسی برده و چون در این قسمت نهایات عصبی که , 
7 ها زیاد میباشد . بناً برای گرفتن خون جهت شما ر حجرات خرن محل ساعر 
میباشد . وظیفه پکه گوش جمع فودن امراج صوتی است 


# 


سب تص. 








0 - مجرای گوش خارجی یا 6۵5 200160۲۲ ۱۲۵۲۳۸۵۱ :- این مسجرا از 
بکه گوش تا پرده گوش امتداد دارد که بنبه 1/3 خارجی آنرا نسج غضرونی و 2/3 داخلی 
آنرا نسج اعظمی تشکیل میدهد , این مجرا توسط يك جلد نازك که طبقه تحت الجلدی ندارد . 
پوشیده شده است . این جلد در قسمت خارجی مجرا حاوی فولیکول های موی و غدوات جربی ‏ 
بوده ؛ ولی در قسمت داخلی مجرا تعداد این فولیکول های مری کم بوده و در این قسمت 
یکتعداد غدوات عرقیه تغیر یافته بنام 212006 6 وجود دارد که مجرا این 
غدوات يا مستقیماً در سطح جلد و یا در فولیکول های موی باز میگرده . این غدوات يك 
ماده نصواری رنگ را بنام 66۲107061 تولید فوده که در ترکیب سیرومن افرازات غدوات 
7 66726۲ بافرازات غدوات شحمی و حجرات تفلسی اپیتل شامل میباشد . ماده سیرومن 
ذایقه ثلخ دارد که از یکطرف مجرای گوش خارجی ر از خشکی محافظه فوده د 1 ز طرف 
دیگر از دخول خشراب در گوشیجلرگیزی میناد 


2 - گوش متوسط یا و2 0 
" گوش متوسط بنام 7 »دوه 1 نیز یاد گردیده که امراج ج صونی را از هوابه 


اتخوا های گوش متوسط و از طریق این استخوان, ماب گوش داخلی انتقال میدهد ۰ 





گوش متوسط یا جرف طبل یا اوازاهه 1330۴80 يك جون کرچد ۹ منظم پر 


۱ از هو بوده که در ضخامت عظم 81 
۱ دارد . این جرف دارای چار جدار . يك سقف ؛ , يك زمین و یکتعداه محتویات میباشد . 
۳ سطح داخلی گوش متوسط تهمیط مخاط فرش شده . که اپیتل این مخاط خشت فرشی 

۱ ساده بوده و در حت این اپیتلنشای بااصه از اد نسح منعم نازك ساخته شد که بالای 


هه 





( 1910 قرار داشته و بيك مکعب غیر منظم شباهت 





5 صاعاهه 26۶ عظام مربوطه : چسپیدة است. 


۲ ۱ 4 - جدار وحشی گوش متوسط - در جدار وحشی گوش مترسط پرده وش با 
2( ات 2۲ با غشای طبل قرار دارد ۰ غشای طبل يك 


.سس ۱ 








یو و 


غشای نیمه شفاف و بیضوی شکل بوده که گوش خارجی و گوش متوسط را از هم جدا ‌ 
مینماید. این غشا بصورت مایل قرار داشته و از نظر ساختمان نسجی از د دو طبقه الیاف 5 


کولاجن ساخته شده که طبقه داخلی ای ین الیاف حلقوی و طبقه خارجی آن الیاف شعاعی بوده و ۱ 


‌ این دو طبقه الیاف کولاجن توسط ياك طبقه الیاف الاستيك از هم جدا گردیده اند این الیاف 
ِ_ کولاجن از خارج توسط يك جلد تازك و از داخل توسط مخاط گرش مترسط پوشیده شده 
۱ است. . در ربع قدأمی علوي این برده نرم و فاقد لیاف کولاجن بوده که ان قسمت پرده گوش 


بنام ۱0[ عمط ید میگر دد . 


مترسط ر از از کرش داخل : ۱ 





ی جدا میسازد . . در این جدار دو منفذ مد وجود دارد : 
السف :- روزنه مسدور ی سا بان 0 با ۲۵۲۱۲۱0۱ هتادعوم : - این 


سوراخ در قسسمت پائینی جدار استتخوانی قرار داشته و گوش متسر سط ر از ۵فعه 
0۳۳03 حلزون یا 600162 جدا میسازو . این منفذ توسط يك غشاء ی نازك الاستیکی ۱ 


مسدود میباشد : که سطح آن در جهت گوش متوسط توسط مخاط و در سمت گوش داخلی 


توسط يك طبقه حجرات <؛ خشت فرشی فرش گردیده است . 


ب :- روزنه بیضی یا ۳۷0 0۷2 با نله 0۷ «تامموه؟ : - در قنشت علوی 


۱ جدار انسی گوش متوسط قرار داشته و توسط صفحه عظم رکابا 5 م مسدود رد میگردد 


. این م منفذ ذ گوش متوسط ر از ناناناوع۷ 212 حلزون جدا میسازد: 


,۶ 6 - اتبط گوش متوسط در قسمت قدامی : - گوش متوسط در قمست قدامی ترسط 
نفیر استاخی یا ۱0 (مس یا 6 مدمه عیط با ناحیه ۵600۳02۳۷۲ ]۱ 


1 , ارتباط داد . ۱ . در این تبوب اپیتل خشت خشت فرشی ساده گوش متوسط تدریجاً به اپیتل تنفسی 
5 حول مینماید. در حالتعادی چدارهای ان تیوب به قاس یکدیگر راز درد در هنگام . 

7 5 بلعیدن جدار های تیوب از هم دور گردیده , و جوف تیوب باز میگردد . از همین جهت زمانیکه 

دك شخص از یك ارتفاعبه سرعت پئین مبشود نا راحتی خوه ر توسط بلعیدن از بین برد 











میتواند » زیرا که عسلیه بلعیدن جرف تیرب را باز رده و فشار داخل گرش متوسط را ً* 
فشار اتوموسفیر یکسان میسازد . ۱ ۱ ۱ 

۱ چون گوش متوسط با بلعوم ارتباط دارد نا از طریق مجرای مذکر انار از طرق ‏ 
تقسی علوی گرفته متواند: ۱ 


4 - ارتباط گوشن متوسط در قسمت خلفی : - گوش متوسط در تسمت خلفی ب 
اجواف هوائی استخوان ۵0( ارتباط دارد: تس 


۵ - سقف با قسمت علوی گوش متوسط.: گوش مسوسظ در قسست علوت 
10۹53 لدزمدی تت در ارتباط ‏ میباشد. 


؟ - زمین با قسمت سفلی گوش متوسط: وش متوسظ در مت سفلی ‏ 
206۵ اب۱۵ ۱۴6]۲00۳۱۵۱ در مجاورت است.  ٩‏ 

-محتریتگوش متوسط محتیات گوش متوسط شامل سامان ‏ ی فیل ‏ 
میاشد : ۱ 

السف : عظا م کوچاه : - شامل چکش با ناه سندان با 0 و رکاب با 
045( میباشد. که دسته چکش به پرده گرش ؛ سر چکش به جسي‌سندان وريشه عمودي 
سندان به راس رکاب مفصل گردیده اند ؛ و صفحه نهائی رکاب به روزنه بیضی تطابق مینماید. . 
چکش و سندان ترسط 1 تن های نازك از سقف گرش متوسط اه ویزان میباشد . عظم 


رکابی توسط يك مفصل لیفی با روزنه بیضی در تماس بوده در حالیکه مفاصل بین این عظام  .‏ 


از نرع 101 ۷ میباشد . سطح این عظام توسط مخاط گوش متوسط فرش گردیده است. 
تب :+ عضلات :- دو و عضله در گوش متوسط وجود دارند که عبارت از عضله ۱ 

یمحر (مقصع ] و عضله ٩120605‏ میباشد . که عضله | ولی با دسته چکش و ۱ 

عضله دومی با عنق عظم رکابی در ارتباط میباشد این عضلات وظیفه محاقظوی داشته ‏ 
بعنی از اهتزا رات ند صوتی جلوگیریمیماید .. ۱ 








ج: + اعصاب :- شعبات متعدد عصبی در غشای , مخاطی و جدار ر استخرانی کرش 
متوسط وجود دارداین شعبات قرار ذیل میباشد : ۱ ۱ 

- عصب 1/۲۳۵1 000102 که در گوش کدام وظیفه ای ندارد . 

- عصب 130121 که عضله 5]۵0601105را تعصیب مینماید  .‏ ۱ 

- شعبه عنصجم‌صیج عصب م02 مودماي که در گوش مترسط رول حسی ‏ 
دارد. . 5 ۱ ثِ_ِ_ِ ۱ كثِ_ِ 
- شاخضه متام زر ناج عصب تّ که جلد مسجر ی خارجی کر ش را تعصیب 

بعضی ا: وقات اگر کدام تنبیه بواسطه من آنمعوو در کاناز گرش خارجی صررت 
بگیرد حمله سرفه و یا استفراق ظاهر میگردد :که اي حادثه در اث تیه عصب دلای۷۵ 


3 - گو ش داخلی با :۳2 امممامز ۲ 

گوش داخلی از یکتعداد کانال های بینچیده و د کیسه ها ساخته شدویر منظره نهایت: ۱ 
مغلق و و نا منظم دارد.و از همین سیب بنام 0 نی باد میگرده . گیرش داخلی 
اهتزازات صوتی را اخذ نو ده و آنرا به امپلس عصبی مبدل میسازد . گوش داخلی علاوه بر 
شنیدن عضو موازنه را نیز در بر دارد ابرانت شامل دو قسست میباشد ۱ 


- ۵07۲۱۱8 ] نون ۱ 

از یکتعداد کانال ها و اجواف استخوانی ساخته شد و بصورت يك پوش استخوانی تام 
عناصر داخلی گوش را احاطه نموده است . این اجواف و کانال های استسخوانی توسط 
0 پوشیده شده و روی پریوست را اپیتل فرا گرفته است در بین این کانال ها و 
اجراف يك مایع بنام ۳ نت2 وجود دارد و مسافه ایکه با مایع مذکور غلو گردیده است ۲ 
بسنسام ۳۹06 ان نیز یاد میگر این م مسافه به امتداه مسافه ولا 


۰ 
۰ 
# : ‌ث 
۲ # 












00( سحایا قرار داشته لذا در ترکیب خود به سایم دصاغی شورکی یا 6۰8۰ 
شباهت دارد . لابیرانت ت استخوان نی شامل ساختمان های ذیل میباشد. ۱ 

۱ و - دهلیزیا دنام ۷ : - وسیع ترین قسمت لابیرانت استخرانی بوده که به 
قاس جدار انسی گوش متوسط قرار دارد . دهلیز از طریق ۷۱۴060۷ 0۷۵1 و ۵۵ 
۷ با گوش متوسط که ازهوا پر میباشد ء در ارتباط بوده در حالیکه دهلیز گرش 
داخلی ازمایع غلر میباشد . این دو سوراخ در حالت طبیعی بسته اند. 


0 - کانال های نیم دایروی یا ۹ 6۱۳۵۷۱۵۳ 60۱ (< سه عدد ساختمان 
تیرب مانند اند که از کنار دهلیز منشا گرفته و ب پس از طی نمودن يك سیرنیم د ایروی مجدداً 
به دهلیسز باز مسیگردند. کسانال های نیم دایروی در سه پلان قسرار دارند . و بناه های 
تقصف هنوت توو ۲وزعا ۸ یس لیف توانونت تطرعو مادم 

۰ اقصق تقابهتته تصطهو ۲ مس 62081 01۲0۱0127 نع []81 و 
لوصف تدوایهدن تصوو 1216721 با 62021 هب۹61۳8161۲۵۱ اهاطهر ده باه 
میگردند. این کانال ها بالای یکدیگر عمود قرار دارند . هر کانال در نهایت خود يك تقسسمت 
نسبتاً اامتورم و وسیع را بنام 2۳0010114 نشان میدهده . گرچه تعداد این کانال ها سه عذد 
میباشد . اما توسط پنج سوراخ دردهلیز باز میگردد زیرا که قسمت .*بدون امپولا کانال های 
یم دایروی قدامی و خلفی مشترکاً توسط یکسوراغ در دهلیز با مشود 


» - حلژون یا موی - این ساختمان استخوانی در قدام ده دهلیز ترار داشته و در 
اطراف مسحور خود طوری د: ور حورده اننت که منظره يك حلزون را ارائه مینماید . شکل این 
ساختمان مسخروطی بوده و دارای يك قاعده "عریض و راس باريك میباشد حلزون از نظر 
ساختمان از دو قسمت ساخته شده است : 

الف : - محور یا ستون مرکزی یا هتقو - این قعمت حلزون از عظم اسفنجی: ۱ 
ساخته شده و در آن اوعیه موی" بندل های الیاف عصبی (بخش حلزونی عصب هشتم ۸ و 








عقده حلزونی یا 2211821101 ٩01۲21‏ راردا ۱ 


از محور مرکزی يك برآمده گی بصررت يك 7 نیعه « استخوانی منشا ا گرفته و و بدور محور 


سیس حلزون را تعضیب مینماید . این بر آمده گی بنام 12111111۵ ۲2و 5 اد 


میگردد . چون این صفحه نا مکمل میباشد. از ینرو به ادامه آن يك ورقه نسج منضنمی 
امتداد یافته که بنام 1,۳2 [۵: 0و ۱۸۵۳0۵۳۵۴0۵5 یاد میشود . 

ب :- مجرات مارپیچ (- يك تیوب استخوانی است که 35 ملی متر طول و 3 ملی 
مترقطر دارد. این تیوب عظمی سیر مارپیچ داشته و مانند حلزون بدور محور دور می حورد . 
مجرای مارپیج یا 000۳162115 دنااعنال وناعوده ترسط دو غشا بنام های 1061121 
6 و( 9 تهلیطتاوع۷ به سسه جسوف بناه های ۷65۱۱۵1 96212 
:1۳0۹( 2 و [1۳۳۵۳] ٩021۵‏ تقسیم میگردد . ۱ تث_ِ« 

٩0012۵ ۵1‏ از طریق دهلیسز به ۷10060۷ ۵۷۵ و نصمم‌طور۱ 621و از 
طریق ۷۷۱۳0/0۷۷ 01:10 با گرش مترسط ارتباط دارند ۷6۵0۷1 ۹621۵ و6۵1٩‏ 
۲۵۵۳۲ از مسسبایم ۱۷۱/۱ 0611 شلو برده و از طریق يك سسوراخ کسوچك بنام 
6 که در راس حلزون قرار دارد با هم در ارتباط هستند . 

۵ 56۵14 یا 066۳162115 داآعا از مایع 60۸ لو بوده که در 
نقشطه از با 000 ارتباط داشته ء در نهسابت با يك ك کمیسنسه ؛ بسته بنام 
٩ ۹20‏ 6نامطم‌ م60 در ار ارتباط است. تَّ۰ ۱ 


- 0 كثِ 

در داخل لابیرانت استخوانی . لابیرانت غشانی جا دارد . که ساختمان ا. ین لابیرانت 
تقریباً بالابیرانت استخرانی توافق میکند . لابیرانت ششانی با 01105161170 ابیسرانت 
استخوانی توسط رش های نزو عانی و نسج منضمی وصل شذه است .9 یرنت غشانی 
از يك طبقه اپیتل خشت فرش يك طبقه نی که بالای يكك طبققه نازك نسح منم استناد دارد 
ساخته شده است . اين اپیتل خشت فرشی يك طبقه نی در بعضی قسست ها که نهایات 
عصبی در ان ختم میگردد تفت رید تشیر شکل فده اعضضای مراز زنه و شنوانی را 











بو جود اورده اند . 


1- عضو موازنه یا۷65]۱0۱12115 0۵15 
عضر مرازنه شامل ساختمان های ذیل میباشد: 


- ۷۱۳۱۵۱۵ 200 58060016 :- ساکول و یرتریکل دو عدد ساختمان کیسه مانند 
اند ,که در داخل دهلیز پا ۷۵۹۱۱0۷1۵ قرار دارند . اين کیسه ها حاوی ۱10001۷۱۱۱|۱1۱ برده 
و توسط يد تسب ۷ مانند با هم یکجا شبده است. اين تیسرب بنام قنات 
0 یاد گردیده و در 6 ۵۱۱۵۱۱۱۱۱۵۲۱۵۸۱6 ختم می‌کردد . 
در ۱۱111616 کانال های نیم دایروی غشانی ختم شده است . 
در جدار ساکرل و برتریکل صفحات کنرچاك حسی بنام ۹۵6 ۱۱۱۱۵۱۱۱۸ و 
مایا ۵ و جرد دارد .که از نظر ساختمان از عناصر ذیل ساخته شده مب 
الف :- :- صبازاه‌طازوم ۷ :- در این اپیتل د؛ دم جات ر جرد دارد 
- حجرات اخذوی یا یا 66115 1011 یا دا 00 - این خجرات بدو کل 
وجود دارند . آ] ۳0 5 ۳۵21۲ که شکل کروی دارد و دارای يك هسته مرکزی میباشد 
وشباهت به حجرات گابلیت دارد . و توسط يك شبکه نهایات عصبی 0111 احاطهشده 
۱ است . نوم دوم حجرات بنام ]1 ۳۳ ماع ۲ باد گردیده که هکل استوانه نی داشته 
ونهایات عصبی 601 و و 0۲6۳6۳1 ر نشان میدهد . 
"در سطح آزاد این دو نوع حجرات درحدود 100[- 00 عدد 4 000 و بسك 
ت11 110 وجرد دارد. که از نظر ساختسان با ۵111 شباهت داشنه و از (ا سسیت در 
دانه نی میکرو تربرل ساخته شده اما حرکت ۲ ۰۱۱۱ مشکرك میباشه . در سطه این 
مريك ها يك غساء ی جلاتیلی به نام رازه اورت وا ۱۱۱۳ ۱ قرار دارد که 1 این شش 
ایکتعداد مراد کلسیه کاربونیت و پروتبنی بنام رم ۵ با ۱110 ۱۱۱۱ رجرد دارد که 
هام0 ۱0 ۲ یازع 0 حجرات حسی و میکروویلی حجرات امستدادی داخل این 
غشا گردیده و با تغیر مرقعیت سر سبب کشش این ن غشا شدد و در تشیجه آن ججرات حسی در 


تخل زک سس سپ 











نت سا 


به تعقیب آن نهایات عصبی تحريك مبگردند . 

- حجرات استنادی يا ۵116 ۹/8 :- این حجرات در بین حجرات حسی 
بصورت پراگنده قرار دارند. این حجرات شکل استوانه نی . هسته قاعدوی ر در سطح ازاه 
خرد حاوی میکروویلی میباشند  .‏ ث» 

ب :- يك نسح منضم نازك که اپیتل را استناد می بخشد 


۵ - داهات )۵۱۱۱و 5 :- ايین کت انال ها منظره 
عمرمی لابیرانت استخرانی را ارانه نفرده که در قسست ۱۱0۵ این کانال های نیم دابروی 
نواحی اخذوی یا حسی بنام ۵۱۳۱۳۱۱1۵115 ۵ ورجرد دارد . این ساختسا: ن شباهت 
01۵۵۵۵( داشسته , و از دونرع حجرات حسی و حجرات استنادی ساخنه شده است 
نات 100 و سیکروویلی این حسجرات در يك ماده جلاتینی بناه 
۵ داخل میگردد که این ساختمان شکل مخروطی داشته و کلایکریروتین آن نظر به 
2 ضخیم تر بوده اما مواد سنگی یا 01011110 در بالای این غشا وجود ندارد ۹ 

حجرات حسی ۸110۷0110115 611910 در اثر حبرکت اندولف حبرکت دو 
حجرات حسی 119۵6۱018 به اثر حرکت اندولف لف حرکت خطی سر تحريك میکردند. 


2- عضو شنوانی یا 600016715 2۳5 . 

عضو شنرانی عبارت از 6001162 برده که در آن اخذه های شنیدن وجود دارند. ۱ 

حلزون استخوانی يك ساختمان مارپیج عظمی برده که در اطراف محرر خرد 2.3/4 
دفعه تاب خورده است . جسرف 606۳016۵115 کنیل 096 تسرسسط ۵۵ 
1 و 111612۱0۲۵۱6 6۸۱۵۵۲ ۷ به سه جرف تقسیم م میکر دد : 


2 - انامه ۷ ۵ یا جوف فوقا 4- جدار ۱ جوف را منضم ز 

ی ر این سیج 

داد و ترسط حسجسرات 0 فرش گسردیده است . در این جسوف سایع ۱ 
۵۲۱۱۷۵ و فرار داشته و با1۳ 0611۷ دهلیز در ارتباط میب‌اشد . یعنی تا سطح 


سس سکس 





داخلی 0۷۵۱15 161165112 میرسد. 
۱ 5 ۱ 
0 - ۷۲۱۳۵1) 6213 یا جوف تحستانی :- جندار اینجرف را هم نسج منضم و 
حجرات ۲06901611010 تشکیل میدهد و حاوی 00111۷۲۲0۳ برده ر با ۵1105112] 


2 در ماس میباشد. 


» - ۲6012 26212 یا جوف متوسط با ۲ : - ابین قنات توسط 
يك کانال کوچك بنام ]00 یت ببا ۹0660۷16 در ارتباط برده که قسمت نهانی 
این مجرا نزديك 161100116۳06[ در يك ساختمان بنام 600۷01816 06011۳0 ختم میشرد . 
اپیستل 0001 600116۵۲ يا مجرا حلزونی در نواحی مختلف متفاوت میباشد مثلا سطح 
6 0( ۲ توسط اپیتل خشت خشت فرشی ساده فرش گردیده : در قسسمت 
وزهبزوه ۱۱۵۵۹ 1 [تبارز 0 در داخل مجرا حازونی . ۱ اپستل از ف استوانه 


منضه تصتانی ان دا ای تعداد اد زیاد ۳ 0 هت بسرده" و ت‌. وان 
6 اد میشود و مایع اندولف را افسراز مینماید .اپیستل سطح بهانمهن 
6 فوق العاده اختصاصی بوده و بنام 0۲800 60111 یاد میکردد . 

0۲8۵0 01 0۳ 

ناحیه حساس شنرائی بوده که بالای 0 اجه 9 مجرا حلزونی: قرار دارد 

و از نظر ساختمان از حجرات حسی واستنادی ساخته شده است . حجرات استنادی آن شکل 

استوانه نی داشته و چند نوع میباشند . که مهم ترین حجرات آن کاای تقانم معط 
ومع تهانم عنیام عااع اهعع‌صدافدام... فااعه تفااعنا- دااع ۵۳0۵۲ خر 
وا( 0 ممیباشند . هم چنان در داخل 01800 ]601 يك تونل مثلثی شکل به نام 
[10۱۵ 110116۲ وجود دارد . که قاعده انرا ۱۱۵۱۲۱۵1۵6 0911007 و جدار انر | ۱۱۱۱۱۵ 
15 0۱1۵7 و 66115 ۲۱۱۵۲ ۱۲و تشکیل میدهد 





حجرات حسی عضو کورتی عبارت از 66115 ۱۵۱۲ ۱۳۳6۵۲ وفاافت ۵۵۱۲ هنن 
میباشد که حجرات حسی داخلی در يك قطار و حجرات حسی خارجی در سه قطار فرار دار 
. شکل حجرات حسی داخلی کروی بوده که در سطح ازاد آن 60 - 50 عدد 01110 ۱۵۲۵0 
وجو داشته اما 0110۳0 11110 ندارد . در حالیکه شکل حجرات حسی خارجی استرانه نی 
برده , هسته شان موقعیت قاعدوی دارد و در سطح ازاد حجرات در خدود 1000 تسد 
٩101۲60 112‏ وجر داشته اما تلم مص تذارو ۱ ۱ ۱ 

در سطح حجرات حسی عضو کررتی يك فشای جلاتینی ؟ کلایکرپروتین ینام 
۲ 601011۵1 [ قرار داره که این غشا در حقیقت ادامه غشای ایست که سطح ‏ 
0 ۱ را پرشانیده است .این غشا بدون شک غنی از ز گلایکوپروتینبودد ‏ 
به قاس 61118 ٩1660‏ حجرات حسی عضو کورتی قراردارد ۱ 

,دندریت های عصب شنوائی یا ۵ 020009۱۱6 با عضو کورتی در ا رتباط بر ده 
یعنی پا حجرات حسی عضو کورتی سیناپس میسازد , درخالیکه دتبریت های سصبت 
مسوازنه یا عسصب ۷6۹]۱01۵1با حنجرات حسبی ۸11۱0۱۱۱10۲15 ۸ در ۷۸ در 
ارتباط میباشد . 


جسه | حجرات عصبی مربوط شنوائی در محور حلزون (۱1۱۵11010: ع ۱5۱۱۲۸۱ و چیه 
حجرات عصبی مربرط موازنه در جدار مسجرا داخلی گرش با ۱۱۱00۱10۲۷ رهاط 
۱۳۱62005 قرار دارد . اکنسون ها یحجرا عصبی قسمت شنوانی و قسمت مرازنه با هم یکجا 
شده : ۷6۲۷6 600101681 ۷۵۹110010 را تشکیل میدهد. ۱ 


عسمل شنوانی :- گرش خارجی اصوات را جمع نرده وتوسط پرده گوش آن را به 
اهتزازات صوتی یا امراج صوتی مبدل میسازد . بعداً اين امواج صونی توسط زنجیر 

.استخوانی گرش مترسط به 1۳۵۳ 0261۱[۷ دهلیز انتقال می یابد»که با حرکت 06111۷۳0 . 
در آاباطزاوع۷ 8 و ۷۳۱۵۵۲۱ 506812 یکتعداد امواج بوجود امده که در نتیجه آن . 
غشای ۲0۵۱۳0۵ 0 که بنام غشای انوی گوش نیز یاد میگردد به حرکت در میاید ‏ 
.کسه به اثر این حسرکت مجرای حلزونی و 6 ۱0( تهآاودظ بیسجا مبگردد .و 


<< ,نس 








تا 


6 660112 ][ بسه مساس 2 ٩16100‏ حجرات حسی عضو کورتی امده 
وسبب تحريك این حجرات حسی شدد و از طریق ۵۲۷6 001۱10:01 بسه ۰۷.9 انتقال 


میگردد . 
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2 - 56501111010 :- عبارت از قدرت تفکيك يك میکروسکرپ بوده که در 
تعت تاحه میکروسکرپ نقاط بسسیسار نزديك را از هم جدا نشان دهد ان 
میکروسکوپ عادی 0.2 میکرون میباشد. 


اصول استفاده از میکروسکوب :7 در وقت استفاده از مکروسکرپ نقاط ذیل 
, در نظر داشته 
موب در معط ماهر که استناد کافیداشته و تکان نه خررد. 
اب میکروسکوپ نور کافی وجود داشته باشد. 
- آئینه میکروسکرپ در مقابل نور طوری عیار گردد که نور به اندازه کافی داخل ۱ 
۳9 ۱ 
4 - سلاید و 60۷6۲51106 میکروسکرپ قبل از استعمال و هم چنان : عدسیه های 
میکروسکوپ توسط يك تکه نرم و نازك پاك گردد . 
3- - طرف کور سلاید. سلاید مُتوجه عدسیه 6 09 وعطرف بد: ور سلاید 
بالای 81886 میکروسکوپ قرار بگیرد 
6 - در وقت معاینه توسط میکروسکوپ کوشش به عمل آبد که ابتدا از قره هاء 
کوچك 00[66011۷6 و بعداً از قوهد های بزرگتر 006611۷6 استفاده به عمل اید 


بصورت عمومی مام انساج بدو طریق تهیه مطالعه مي‌گردد 
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فصو 5۹ 


11690 


1 - تعریف 


نسج یا ۱-16 عبارت از يك گروپ حجرات اند که من و ساختمان مشترك داشته 
و وظایف مشابه را اجام میدهد . 


2 انوم ۱ ثكثٍِِ 
بصورت عمومی تام اعضا بدن انسان از چار نوع نسح ذیل ساخته شده است ؛ 

- 155116 [" 01016112 یا نسج فرش کننده . 

- 155116 ]" 6 یا نسج منضم 

- 1155126 3۷۲۵5616 یا نسج عضلی . 

۰ ناک 1 5 یا نسج عصبی 


۳۹۳9 


3 - منشاأً انساج 
نسج اپیتل از هر سه طبقه رشیمی یعنی 610061۳7:- ۳۳| کرت 
,تسج منضم و نسج عضلی از میزودرم و نسج عصبی از اکتودره منشاً میگیرد. 








4 - 56826110101101 انساج 
انساج از نظر 15686116721100 به سه گروپ تقسیم میگردد . , 


2 - عبارت از انساج اند که تلد و تخریب آن هم زان صورت میگیرد . 
یکتعداد حجرات این انساج پیر شده و از بین میرود و جای انرا حجرات جدید میگیید 
حجرات ایپدرم جلد و حجرات خون ن (661[6 6طشل). 


9 - عبارت از انساج اند که اگر یکبار تخریب شوند دوباره ترمیم نمي گردند مانند 
نسج عصبی و عضلات قلیی يعني در صورت که اين انساج تخریب گردند دوباره توسط عین 
نسح ترمیم نه میشوند بلکه جاي حجرات عصبی یا نورون را نوروگلیا و جایم عضلات قلیی 
را نسج منضم میگیر د (66115 0611118۳60101 ) . ۱ ۱ 


: - عبارت از انساج اند که حجرات آن در حالت عادی انقسام نه فوده و زمانیکه يك 
قسمت از اين انساج تخریب گرده حجرات باقی مانده آن به انقسام شروع مینماید مانند 
حجرات جگر - کلیه - پانفراص و غیره (66[15 52016). 1 
5 - وظایف انساج ۱ 
گرچه حجرات يك نسح وظایف مختلف را ام میدهد ام يك یا چند وظیفه آن بسیار 
۱ مشخص میباشد مثلاً مهم ترین وظیفه نسج اپیتل محافظه و افرازداز نسج منضم استناد و 


ارتباط- ازنسج عسضلی تقلص و از نسج عسصبي ]۱۳211 و و 60۳0611۷117 ۱ 
میباشد. ۱ 


سس ۳۳۹۳ نع 7ص ۳15 ۱ 











۱-196 املاعام۳ 
1- تعریف ۱ 
عبارت ازنسج است که سطح خارجی ء عصویت وسطح اجواف داخلی عضویت را می 
پوشاند . این نسج عضویت را از صدمات خارجی محافظه و از ضایع شدن مایعات بدن 
جلوگیری مینماید . 


2 - اوصاف ء عمومی : نسع اپیل ‏ 
2 - موجودیت 1116111012716 2 (- قام حجرات اپیتل بالای يك غشای 
قاعدوی نازك بنام و ومع 8 استناد دارند این غشا غیر حجروی بوده و 
از يك ماده بدون شکل گلایکو پروتین و الیاف شبکوی ساخته شده است . این غشا در۳.۵۷ 
از دو قسمت بوجود آمده: : و در 1۷1 غیر قابل رویت است. / 
الف : 12101172 38581 :- نزديك حجرات اپیتل قرار داشته که از يك قسمت 
متراکم بنام 06052 صنصع1 و يك قسمت شفاف بنام ۱16102[ 82 ساخته شده. 
ب : ۱۵۲۱۸۵ ۳6۱0۵12۵۲ یبا 121701۳2 ۲ ۳۱1۲0۵ :- از نیج 
شبکوی ساخته شده و به ماس نسج منضم تحت اپیتل قرار دارد . ۱ 
وظایف غشای قاعدوی قرار ذیل میباشد: ۱ 
۱ -ارتباط نسح اپیتل با نسج منضم تحت اپیتل. 
- به شکل بك ۳21۲16۲ 61601۷6 در مقابل ز نفوذ مالیکول هاء ی کوجك عمل 
مینماید این قابلیت نفوذ یه در تواحی مختلف عضویت متفاوت میباشد مثلاً در ابیتل جدار 
اوعیه این غشای قاعدوی قابلیت نفوذیه فوق العاده داشته در حالیکه در الویول هاي ریه از 
طریق این غشا صرف گازات تبادله میگردد. ۱ 
در ترتیب و نظم حجرات رول مهم را بازی مینماید . 


- استناد حجرات ابیتل . 

- قسمت پروتینی غشای قاعدوي خاصیت ۸11826716 داشته. که درحالات خاص در 
مقابل اين غشأانتي بادی تولیدشده وآنراتخریب مینماید وسبب بروزامراض معافیتی میگردد . 
- در یکتعداد کانسرهای که منشاً آن : نسح اپیتل باشد این سرحد از بین رفته و 
مجرات پل ات تحتانی خود تهاجم مینماید . از ینرو در تشحیص یکتعداد امراض 


9 - شکل حجرات پل بهمقدر یلام و ارگانیل های آن ارتباط دارد مثلا 
حجرات < خشت فرشی دارای کم ترین فعالیت ميتابوليك و حجرات استوانه ني نسبت داشتن 


مقدار مایت و کاندریا و 2.13[ دارای بلند ترین فعالیت ميتابوليك میباشد. 

6 - حجرات اپیتل در سطح جنبی خود به قاس حجرات دیگر اپینل میباشد که این 
ماس توسط 6510050۳065 2036۲60۹ 20۵ 5 700111۱14 بوجود 
آمده است. ۱ ث» 

9 - حجرات اپیتل ‏ به منظور از دیاد ممع امتصاصي در سطلع أو ژاد خود دارای 
11 ۱96۲۵۷ و در سطخ جنبی وقاعدوي خویش دارای 0105] 1216721 0290 میباشد هم 
چنان جهت حرکت و راندن مواد در سطح ازاد خوه دارای 2 و به منظور جلوگیری ازنفوذ 
مواد. اجنبي در جلد حجرات سطحی اپیستل جلد در سطح ازاد خچود دارای مراد بنام 
2911+( میباشد .هم چنان یکتعداد میکروویلی ها تغیر خورده بنام 01112 ۱0 در 
سطح آزاد حجرات اپیتل به ث اخده های حسی عمل مینماید . 5 ۱ 

۵ - یکتعداد حجرات اپیتل دارای مراد رنگه است مانند حجرات جلد - شبکیه و 






نع منم تیلقا داد صورت سییر در حایکه لیا د عصبی بسا نا 








۳۹ - نسج اپیتل قابلیت جع فرق العاده دارد . يعني نسج اپینل دز 


رداشان جرحه به سرعت ترهیم میگرده ۱ 


«متلمی زکنمعهال : نسج پیتل ‏ 
نسح اپیتل از نظر وظیفه - شکل و طبقات تقسیم میگرده مثلاً از نظر , وظیفه نسم ۱ 

اپیستل به مباناعطا نموه 18۵ و - 60۱۲۳6110۳0 ۱۵۳0۱12۲ - از نظر شکل به 

1 دناممیا و زور6 0021هاناه و [6۵1۱21۱۴۸۵۴,۵۵ و از نظر طبقات به ۹1۱6 

مصباخله‌طانموهر مصبتاه‌طانه تاه تقسیم میگردد . 

ا در نظرداشت شکل حجرات اپستل و و طبقات آن نسج اپیتل به دو گروپ اساسی 


1 تمستاه‌طانجه وارمزه يا اپیتل ساده . . 7 
اپیتل است که حجرات آن در يك طبقه قرار داشته و نظر به شکل حجرات آن ن اشکال 
ذیل تصاوف میگردد: ثِِِ- كبص۳ ۱ تث_ِ 


2- ماه طنوه 5 51111۳016 یا اپیستل خنشت فسر شی ساده :- 
حجرت این نوع اپیتل هموار بوده و تبادله مواد از طریق جدار ان به آسانی صورت میکیرد . 
اییتل خشت فرشی ساده که سطح داخلی اوعیسه دموی و لفاوي را می پرشاند بناه 
0 هو اپیستل خشت خشت فرشي ساده که سطح ورقنه هاي مصلی عضریت مانند 
۵2( , 6۲16270 و ۳6۲110161177 را مي پوشاند بنام 11165011611111 یاد میکردد 
۱ . هم چنان اینوع اپیستل در الویول هاي ریه. در بعضی قسسمت های توبول های کلیه و ۱ 
یکتعداد نواحی گوش داخلی نیز وجود دارد. 


5 ۱ 4 ۱ ۰ ۳ ۱ ۱ 5 








1 - مطالعه انساج زیده 
مطالعه انساج زنده نیز به دو طریقه صورت میگیرد : 


2 - مطالعه انساج زنده بدون تلوین :- اکثر حیوانات وحیداجروی و بعضی 
اوقات حجرات آذاد عضویت بصورت مستقیم بدون اين که تلوین گردد مطالعه میشرد. چون 
این انس‌اج در ]1۷ ..[ به مشکل دیده میشوند بناً مطالعه این نوع انساج اکشراً توسط 
6 60۳۱۵۹ 6 صورت میگیرد. مشال اینوع انساج حجرات خرن - 
۱ حجرات ازاد غشا های مصلی عضویت و یکتعداد حیوانات وحید احجروی مانند امیب 
میب‌اشد. به ترتیب که ابتداً از اين انساج يك پارچه نازك گرفته شده و بعد از تشبیت در 
محلول 01 مستقیماء تعت معاینه قرار میگیرد . 


0 - مطالعه انساج زنده بعد از تلوین : <- توسط دو میتود ضنورت میگیرد : 

الف :- 512101۳۴8 ۷1121 1۳01۲2:- در اين میترد مواد رنگه بصورت انتخابی داخل 
بدن زرق گردیده و این مواد توسط سسج یا حجرات مورد مطالعه اخذ گردیدهه» و بعد از ان 
نسج انتخابی مورد مطالعه قرار میگیرد. مثلاً اگر ماده رنگه 06 11 داخل بدن 
زرق شود بصورت انتخابی ترسط 108010011286 اخذ و بعداً مورد مطالعه قرار میگیرد . . 

ب :- 51218188 ۷1121 5۱12۲2:- در اين میتود ابتسدا نسح از عضویت جدا 
گردیده و بعبداً تلوین و مورد مطالعسه قرار میگیرد. برای مطالعه اینوح مواد اکثرا از 

6۶ 185018[ استفاده به غمل مياید. ۱ 


2 - مطالعه انساج غیرحیه 
انساج مرده یا غیرحیه بدو طری مطالعه میشود : 





۱ سیر << ۱ ۱ ۱ ۱ 








0 - باناههانجع احل‌نمدانت 51۳۱۵۱6 يا اپیتل مکعبی ساده :- عسرض و 
ارتفاع حجرات اینوع اپیتل با هم مساوی بوده . هسته حجرات مدور و در قسمت مرکزی 
حجرات قرار دارند . اینوع اپیتل در فولیکول های غده 1107۲010 - سطح مبیض یا 
71 - قسمت قدامی عدسیه چشم و اپیتل رنگه 61102 چشم قسرار دارد . هم چنان 
اپیتل مکعبی ساده با 907061 ۲ و وصفی در5عآناان] 60۳۴۷01۷۲60 0۲0۵11081 
کلیه دیده میشود. 


ِ_ ناه طانصه ۳ 6 یااپیتل استوانه نی ساده :- 
۱ ارتفاع حجرات اینوع اپیتل نظر به عرض زیاد تر میباشد ؛ ر هسته حجرات اکثرا مرقیعت 
قاعدوي دارد و نسبت خصوصیات وظيفوي به اشکال ذیل دیده میشود : 

السف :- 601 20501011۷6 601۵۳8۵۴ ٩110016‏ :- در سطح آزاد حجرات این 

نوع اپیتل ۲ موجود دارد که مثال آن 006511۳6 5111211 میباشد . 

۱ پ زر 00 تاه تقصصصتامم ماو حجرات اینوع اپیتل در سطح 
ازاد خسود دای میبشد مان قسمت اعظم طرق تنفسي - رحم - نفیر و یکتعداد 
قنات های تناسلی مذکر. ۱ ۱ ۱ 5 ِ 

ج :- 6۳01 960۲6۱0۲۷ 27 5111216 :- اکشر حیجرات اینرع اپیستل 
استوانه نی مواد لزوج را بنام مخاط افراز مینماید . که این حجرات يك شکل مخصوص 
داشتسه و بنام 115 8006۱ یاد میگردد, اینوع حجرات در اپیتل معده و امعا به کثرت 
تصادف میگردد . ۱ ۱ ۱ 

و :- 601" 0۵۲ 511۳0216 50661211260 01 :- حجرات اینوع اپیستل 
در سطح آزاد خود کدام ساختمان به خصوص ندارد اینوع اپستل در قنات های یکتعداد 
غدوات دیده میشود. 


0 - 6010۱۱۳۵۲۳60 ۳ 00[ يا اپیستل متطبق کاذب :- ایسن 


سس »ع  _‏ _ِ 











نوع اپیتل اصلاً يك طبقه ی بوده زیرا که قام حجرات آن بالاي غشای قاعدوی استناد دارند 
. اما چون ارتفاع حجرات متفاوت است و در سویه هاي مختلف قرار دارند و موقعیت هاي 
هسته شان متفاوت بوده و تمام حجرات به سطح اپیتل فیرسند از ینرو منظره ٩۱7۵]11160‏ یا 
متطبق را نشان مسیدهندء و بنام اپیتل متطبق کاذب یاد میگردد .۹۱121011160 ۳۶۵۱00 

60 در بعسضی نواحی 1006 017(7]ن0نا2 - 0616766 0۷005 و قسمت 
غشایی و اسننجي ۲6110724 6 به مبشاهده میرسد . در حالیکه ۳56۵۱0 

1 1112160 ناه 5۳2111160 در شزن و قصبات بزرگ دیده میشود. 


2 بتاهننوع 1 0 با پیتل س 
آن انواج ذیل آن به مشاهده میرسد  .‏ 


2 - بااهطانجع ار ۵ : :- حجرات اینوع اپیتل در چند 
طبقه قرار دارند .حجرات که به قاس غشای قاعدوی اند شکل استوانه نی داشته ۰ در 
حالیکه حجرات طبقات بالائی به ترتیب شکل مکعبی و باالاخره در سطح اپیتل شکل هموار 

را به خود اخذ مینماید . اینوع اپیتل نیز به دو شکل تصادف میگردد : 
الف - 60" ونامصهیاوه تاه 0ههنمننهم1 : - حجرات سطحی اینوم 


ابیتل خشكبدون هسته و حاوی مراد پروتینی بنام 21170 میباشد .این اپیتل طبقه 
ابپدرم جلد را تشکیل داده که قام سطح خارجی بدن ر می پرشاند. 

ب - 601 ۹00۵۳005 0 16۲۵11012760 ۸07 :- حجرات سطحی 
اینوج اپیتل مرطوب , دارای هسته و بدون کیراتن میب‌اشد. اینوع اپیتل در جوف دهن - 
بلعوم - مری - ۸۱۷۹ - ۷28212 و 6011162 چشم دیده مبشرد . 
قابلیت 0۲۵۱۱]6۲۵۱۱01 در ذهع" 0۵0۵ ۵]11160اه فسری العساده زیاد 





0 - 60۵1,ا۱02هصایی 2۳۵ اینوع تلم معمولاً در دوطبقه قرا ر دار ند 
که مثال آن قنات های یکتعداد غدوات از جمله غدوات عرقیه جلد میباشد. 


۲6۵-6 010۳۵۲ 502۳1/160 :- حجرات اینوع اپیتل اکثراً در سه‌یا چار 
طبقه قرار میک ندیکه حجرات طبقه قاعدوی آن شکل مکعبی و حجرات طبقات فوقاني آن 
شکل استوانه نی دارد مثال اینوع اپیتل ۱110611۷2[ 601 يا منضمه چشم است. 


۵ - زا6000 1۳2۳51010021 :- حجرات اینوع اپیتل معسولاً در 4-6 
طبقه قرار دارند . شباهت زیاد به 6۳03 50081705 517211]160 داشته به اين تفاوت که 
حجرات سطحی آن همواز نبوده و شکل چتری مانند دارد . در حالیکه حجرات طبقه قاعدوي 
آن به شکل استوانه نی و قسمت متوسط آن به شکل چند ضلعی یا ناك مانند میباشد . يعني 
هر قدر حجرات سطحی گردد به همان اندازه بزرگ شده و چندین حجره حبتسانی خود را می 
پوش‌اند. اینوع اپیستل در -06۱۷15 [۳۵0۵ -۱۲6]6۲ - 6۲ ۲۱۵۱۱۷ [۳را 6 و 
قسمت فوقاني 1۲61712 مردانه دیده میشود و از همين رو بنام ۱۱۲۵۱61۱0۴ نیسز یاد 
میگردد . اینوع اپیتل زمانیکه مثانه از ادرار پر باشد . حجرات سطحی ان شکل هموار را به 
خود گرفته و حجرات تحتانی را می پوشاند ؛ و از جذب ادرار جلوگیژی مینماید . در حالیکه 
اگر مشانه خالی باشد حجرات سطحی شکل مور را بخود گرفسته و اپیستل چند . 
طقسسسسه ی به نظر میرسد . از همین رو بنام سناهطننجه اهممزازکم1۳۵ 5 
یاد میگردد ۱ 


وظایف مهم ابیت قرار ذیل است: ۱ 
1- طمناع۳۳۵۱ . - مشال اینوع اپیتل ایپدرم جلد ؛ و ابیتل 1۳۵06۱0۵ 


بسچ گت 





" میباشد که طبقه کیراتین دار ایپدرم بدن را از صدمات خارجی و نفوذ مواد در آن محافظه 


موده و اپیتل مثانه در ائنای پر بودن مثانه با تفیر شکل از جذب ادرار جلوگیری مینماید. 


2 ۳ - این وظیفه زیاد تر توسط اپیتل دارای 12 خصوصاً در 
طرق تنفسی و طرق ناسليتأمین میگردد.- ۱ ۱ ۱ 


3 - 500۳04100 :- این وظیفه اکشراً توسط حجرات گابلیت معده و اما تأمین 
میگردد زیرا که افرازات مخاطی این حجرات سطح معده و امعاً را می پوشاند. 


4 - 66161100 :- مواد ميتابوليك عضویت از طریق توبرل های کلیه . قنات 
های غدوات عرقیه و اپیتل ریه ها به شکل ادرار -عرق و 002 خارح میشود . 


5 - 2050۲04100 :- جذب مواد زیاد تر از طریق حجرات) استوانه ی دارای 
میکروویلی خصوصاً در امعای رقیقه صورت میگیرد. ‏ 


6 - 100۲16۵1100 :- اثرازات مخاطی امعا غلیظه و افرازات مصلی در بین. 


غشاهای پلورا - پریتوان وپریکارد سبب 10۳1621[010ام1 این ساختمان ها میگردد . 


7- ۲6660108 6۲1501۷ :- 01112 های یکتعداد حجرات اپیتل مشلاً . 
حجرات ذایقی و حجرات شمی تغیر شکل موده و به شکل اخده های حسی عمل مینماید. 


5 0( ماممن0- 
تام اجواف عضویت از داخل توسط طبقه مخاطی يا نغشای مخاطر پرشيده شده که در 
ترکیب این غشای مخاطی 6061 - یال طبقه نازك نسج منصضم به نام ۸۵ 








2 و در بعضی نواحی عضویت يك طبقه عضلی بنام 8 1۱۱۱1۹۵۱۷۱۵71 


5 610115 ۱ 
یکتعداد از اجواف عضویت مانند پلورا- پریتوان وپریکارد خارجاً توسط يك ورقه 
مضاعف مصلی بنام 1061700181065 670115 پوشیده شده که در بین دو ورقه مصلي يك 
مسافه کوچه وجود دارد و توسط افرازات مصلی مرطوب نگاه داشته میشود . هر ورقه مصلی 
از نظر ساختمان نسجی از يك طبقه حجرات خشت فرشی ساده بنام 1116501116111117 و يبك 

نسح منضم نازك تحت 1116501116110170 ساخته شده است. 


نومور های نسج اپیتل ۱ 

تومور عبارت از نشزفا سریع حجرات است که بصورت سلیم یا 0و سا 
بصورت خبیث یا ]111211811210 بوده میتواند . ۱ ۲ 

تومور های خبیث که از نسج اپیتل منشا میگیرد پنام 9۳0100۴0 یاد می‌گردد . 
اگر منشأً تومور خبیث از اپیتل خشت فرشی باشد بنام 68 6611 0۱21110۷5 
واگر از حجرات غده وی باشد بنام 62۲61۳00۳02 0 اد میگرد. در حالیکه تومور سلیه 


نسج غدوی ر | 608 مینامند . 


اگر حجرات تومور ی از محل اصلی خود به نواحی دیگر عضویت از طریق خون یا لف 
انتقال گردد این حادثه بنام 171612512565 یاد میشود . 


- 2-6 ۱ ۱ دك" 





- 2205 یا غدوات 


1- تعریف ‏ 
حجرات که زیاد تر از ضرورت مبتابوليك خود مواد را تهیه و افراز غایند بنام غدوات 


یاد ميگردند. 
- ۲]16]082606515 
غدوات طی مراحل ذیل از سیج اپیتل بوجود میایند: 


-ابتداً در تحت نسج اپیتل يلك تبارز یا جوانه حجروی تشکل مینماید. 
0 - این جوانه حجروي انقسام ۱ و تکشر نوده و در نسج منضم تحت اپیتل کتلات 
حجروی یا گروپ های حجروی را بوجود میاورد 
۵ - این گرو پ هاي حجروی دو مس را انتخاب مینماید . که ار نتیجه نتیجه آن دونوع 
غدوات (اگزوکراین و اندوکراین ) تشکل مینماید. 
السف : :- گروپ هاي حجروی نس منضم تحت اپیتل ارتباط خود را با اپیتل سطحی 
محافظه نموده که در نتیجه آن 812۳05 6 تشکل مینماید. 
پ :- در این صورت ارتباط گروپ حجروی نسج منضم تحت اپیتل با اپیتل سطحی 
قطع میگردد و محصولات افرازی غدوات مستقیماً در داخل 020111277 های که در اطراف 
وپ حجروی نسج منضم قرار دارند تخلیه میگردد.و در نتیجه آن مصفلع ۴۸006۲86 


3- 0۳۷510102۲ 1150 
يك غده دارای مراحل وظیفوی ذیل میباشد: 
2 - 0۳0۵56 2050۳0610۳0 :- در این مرحله حجرات غدوی مواد مورد ضرورت 


مت 922 و6 کت 











پوت« 


نه شده و مرحله استراحت غده میباشد. 


۵ - 0۳۵56 566۲6/۱۵۲ 0 0۳00۷100 :- در این مرحله از مواد جذب 
شده مواد جدید ساخته شده که به شکل دانه های افرازی در حجرات غدوی تجمع مینماید. 


» - 0256 6۷6۲6/0۲۲ :- در این مرحله دانه های افرازی خارج میگردد . . 


2205 عصنهن ۳ 
عبارت از غدوات اند که مواد افرازی آن از طریق نات های افراغی در سطعاپیتل با 
در خارج عضویت ویا در داخل عضویت تخلیه میگردند . این غدوات از نظر تعداد حجرات- 
شکل - موقعیت - طبیعت مواه رزی دیع افراغ تصنیف میگردد. 


1- از نظر تعداد حجرات :- به دو گروپ تقسیم میگردد: , ۱ 
و - 212005 6۱۲۱۵۲ ۵۱ :- این نوع غدوات صرف از يك حجره ساخته شده ‏ 
که این حجرات در داخل 60۱۲۳۱6110۲۲ 111۱1۳98۵ قرار دارند مشال اینوع * غدوات حجرات 
گابلیت تیوب هضمی و 66115 02161 امعای رقیقه میباشد.  __‏ 
0 - 06صهاع ۲فاباای ات۷۲ :- به اسشتنی حسجرات گابلیت و 0۵۸11010 
5 قام غدوات بدن از نوع 7قالا6[1» ا[نا1۷ میباشند که از نظر ساختمان دارای يك 
قسمت افرازی یا ۱1۲ 56616]01۷ ويك قسمت افراغی با ]۱۲۱ 6*6016101۷ میباشد. 


‌ از نظر شکل :- قطعه افرازی غدوات به اشکال ذیل دیده میشود : 
3 - ۱05هام ۲دابارابا 1 :- در ۱ غدوات شکل قطعه افرازی تبرب مانند 
ر این ترع ری 
بوده و به سه گروپ تقسیم میگردند : 


الف :- هه کدنا احاعنهناد مانند غبوات امعا . 


سسوم 6 .تست 








ب :- ۵۱۱۱015 ]اهنا 60111060 مانند غدوات عرقیه. 


ت :- 011015 1۵۲ناهانا 1 ۲۲۵۲۱۵۳6۵ مانند غدوات معده. 
۱ ۱ ۴ 
۳ - )۲1۵11 ۳( سا812006 ۲۳ :- قسمت افرازی اینوع 
غده‌ات شکا کروی با انگور مانند دارد و به دو وپ تقسیم میگردند : 
الف .2۰ ۸۵۱۷۵۵۱۸۱ ۲۲2۲۱660 :- که مثال آن غدوات دهنیه میباشد . 
پ :- جع ۵۱۷۵۵۱۵ 9۵80۴60 0 :- که در انسان ها غیر مخسول است. 


» - 2121105 ۲ 1۱0110 :- قطعه افرازي اینوع غدوات قسماً تیرب 
مانند و قسماً ۸۱۷60۱۵۲ میباشد مثال اين نوع غدوات0211017625 ۳06۲1136 میباشد. 


ذ - از نظر موقیعت :- به دو گروپ تقسیم میگردد: . . 
- ۵۱2005 601/61121 106۲۵ :- اين نوع غدرات در داخل اپیتل فرش کننده 
قرار دار ند مانند غده گابلیت و 6۵1 0ا6ط2. ۱ 
0 - 2۱2۱05 ادااه)زوه .- این نوع غدوات در نسج منضم تحت 
اپیتل قرار داشته و توسط قنات افراغی با سطح اپیتل در ارتباط میباشد . اکثر غدوات افراز 
خارجی عضویت از همین گروپ است. ۱ ِ 


4 - از نظرطبیعت مواد افرازی :- به سه گروپ تقسیم میشود: 
- بالات ۱ :- افرازات این غدوات رقسیق و آب مانندیشکل غسده 
م۵۱ - - جوف غده کوچك - طول قنات افراغی زیاده‌سرحد خحجرات غدوی غیر واضع - 
سایتوبلا: زم حجرات ‏ غدوی تاريك و هسته مدور میباشد . مواد افرازی این غدرات مواد 
بروتببی و انزاعاتيك میباشد مشال این غدرات۵:۱05ع 20111۳0۵1 ] و 210005 0۸10118 


0 
| یت 


7 سب 





0 - 212005 ۱۱۵5( :- مواد افرازی اين غدوات مواد لزوج و چسپناك بنام 
مخاط - شکل غدوات تیوب مانند- جوف غدوات بزرگ - طرل قنات افراغی کم - سرحد 


غدوات 212005 ٩0011۳0۱21‏ و غدوات مری است. 


» - 0121705 ۷11*60 :- مواد افرازي اینوع غدوات يك مسخلوط مواد مخاطي و 
مصلی با 1۷1160 میباشد. از نظر ساختمان این غدوات طور ساخته شده که حجرات مخاطی 
در اطراف جوف غده و حجرات مصلي در اطراف حجرات مخاطی به شکل يك نیسه هلال یا 
٩6۲015 6‏ قرار دارد . مواد افرازای حجرات مخاطی مستقیماً در جوف غده و 
افرازات حجرات مصلي از طریق کانال های بین حجرات مخاطی داخل جرف غده میگردد . 
مثال اینوع غدوات 812705 ۱۱۵۳010۱1۲ حانا٩‏ است. 

3 - از نظر افراغْ :- به سه گروپ تقسیم میگردد : / 

3 - ۵127005 1۷۲6۳06۲106 :- مواد افرازی اینوع غدوات رقیق و آب مانند برده 
و بدون انیکه غشای حجره را تخریب فاید از حجسره خارج میگردد . مانند غدوات عرقیه ‏ 
جلد. ‏ ۱ ۱ ۰ 

0 - ۵1۵005 2000۳106 با 22806 ۲0/0۱6۲0۵۲۵ :- مواد افرازی" 
اینوع غدوات نسبتاً غلیظ بوده که در راس حجرات قرار داشته و در وقت افران مراد افرازی 


راس حجره نیز تخریب میگردد ۰ مثال اینوع غدوات ندیه است. 


» - ۵12005 00۲۱۴۵)(ميا 2128005 ۳30۱۵۲۳0۵ :- در اين نرع غدوات مراد 
افرازی یکجا با حجره افرازی در وقت افران خارج می‌گردد و حجرات جدید جاي انرا اشغال 
مینماید مثال اینوع غدوات 212706 ۹69۵660۷5 جلد است. ۱ 





ام .سس 





6 - از نظر قنات افراغی ۶ به دو تروپ تقسیم میگردد : 
23- 05جداع عام‌او :- اینوع غدوات دارای يك قنات افراغي واحد میباشد که 
قطعه افرازي این غدوات شکل تیوب مانند- 21۷60[27 و و- ۵1۷60127 - 100 دارد 


۱ - 2۱2905 و : :- در اینوع شدوات تعداد قنات های "۳1 زیاد 
بوده یعنی هر قسمت غده يك قنات مستقل داشته که تام این قنات با هه یکجا شده و يككد 


۱ قنات عمومی را تشکیل میدهد . شکل قطعه افرازي این غدوات نیرز مانند غدوات ساده ۱ 


تیوب مانند - 21۷6012۲ و 21۷6012 :0تون میباشد. 


مطالعه عده به حیث يك عضو مستقل ‏ 


گر ده اه حیث ید عضو مستقل مدظر بگره در آن دو نوع ساختمان ها به 


مشاهده میرسد: ۱ ۱ ۱ و 


٩۲0۳02 - ۱‏ یا عاککا1 هورگ ۱ 
این قسمت غده از نسح منضم ساخته شده و وظیفه استنادی و محافظری داشته ,هم 


چنان اوعیه و اعصاب نیز از همین طریق داخل غده میگردد این قسمت شامل ساختمان های 


ذیل میباشد: 


2- - مادوومی : - بد ره ضخیم تسج منم لسفی برد که تام 2 غده را احاطه 
0 - 56009 : - حجابات نع منضم است که از کپسول من » گرفته غده را ابتداء 
به قطعات بزرگتر نام 55 5 1 و بعباً به قطعات کرچکتر نام 5[ تقسیم مینماید. 


تس 








2 - ۱6/۲0۵ سانتتز فان مت مراد اخذ شده اکثرا به شکل کته 


نسجی جهت تشخیص پتالوژيك اخذ ۳ (روم1310) - و یا این که در اثنای شق نودن تثِ_ِ 


جسد یا ۸۱۱005 يك پارچه نسج جهت تشخیص پتالوژيك و پیدا رد علت مرگ اخذ ۱ 

میگردذ ([۱۷66۲005). ۱ ۱ 
1310057 گرفتن پارچه نسجی از عضویت زنده - - ۱۵۵۲006۷ گرفتن پارچه نسجی 

از چجشد و و 005۷اناظ عبارت از شق نودن یا باز مودن جسد میباشد. 

پارچه نسج گرفته شده دفعتاً آماده مطالعه نبرده و بعد از سپری نردن یکتعداد مراحل 
ده معا میگردد این مراحل به ترتیب قرار ذیل میباشد: 


۱ السف - «0نام۳ - هدف این مرحله محافظه نسچ به شکل | ولی میباشد که به ۱ 
خاطر این هدف از موادی برای تثبیت استفاده میگردد که با اسانی در نسح نفوذ فاید و سبب 
تفیر حجروی نسج نگردد . مواد تشبیت کننده. نسح را سخت نوده - از نفوذ باکتری ها در 
۱ نسج جلوگیری مینساید, و مانع ۸۵10156 نس میشوه . برای عملی تثبیت اکثرا از 

۱ 6 او و یا ایتایل لکول ا استفاده به عمل مياید. 
با ب - 2۳10 رو :- در این مرحله آب انساج بتدرهم ترسط ال الب 
فیصدی های 40 - 60 - 70 - 50 - 96. و 100 خارج میگردد. 


«ّ9۹ 9 جح - هه و بانط للع فرط دما کیمیاری دیکر نام 
86 خارج ساخته میشود . 


و - هد این سرحله سخت شدن نع برد اب آسانی قطع 
گرد به این منظور از با پارافین استفاده به عمل منیاید. به تر تیب که پارافین جامد 60 -58 5 
5 درجه سانتی گراد حرارت داده شده و ذرب مبگردد,به تعیب آن در لب هایفلزی 


سر , که _ ِ 











» - 1۱55۱6 16110012۲ :- | حجابات باالاخره رادشه رف نج 
شیکوی در اطراف قطعه افرازی ختم میگ 


0216۳76011۷11034 - 

۱ قسمت اساسی يك غده را تشکیل داده و از نه نسح اپیتل ساخته شدد . اين قسمت شامل 
قطعه افرازی غده و قنات های افراغي غده میباشد . قنات های افراغی غدوات در نواحی 
۱ مختلف غده به ترتیب به نام های ذیل یاد میگرده : ۱ ۱ 
- ان ۵۱2۲۲ 016۲ :- این قسمت با واحد افرازی در ارتباط میباشد . 
- ابا ۲داناطامیا 101۲۵ :- این قنات ها در داخل 100116 سیر دارند . 
- 0001 ۱,0(۱۱۵۲ ۳ :- این قنات ها در مسافه بین 1.016 سیر دارند 
- 0۷01 1,۵2۲ :- این قنات مواد افرازی يك 1.006 را جمع مینماید . 
- 01601 ۷]2۵11[:- قنات بزرگ است که مراد افرازی قام غده را به خارج رهنمانی 


05 ) ۳2۱00 ۱ 
اینون غدوات قنات افراغی نداشته و افرازت آن مسنقیماً در رزوی های ون . : 
تخلیه میگردد . حجرات غدوات اند و کراین در بین نسج منضم به قاس نزديك 020111875 
های خن قرار دارد .محصول افرازی غدوات اند و کراین هورمون میباشد و عضو که تحت اثر 
هرمن قرار میگیرد بنام 0۲۳800 2۲861 1 یاد میشود . هررمون بعد از تاثیر بالای عضو 
مربرطه بصررت دایی در خرن باقی نه مانده بلکه ترسط حجرات جگر غیر فعال و ازطریق 
ادرار به خارج اطراح میگردد . ب 
۱ گر چه ترکیب کیمیاوی هورمون ها فرق دارد اما معمولً از نظر رکب به د گروب 


نشیم منشو ند : 





سار 7 یت سس سس کت تست 





5 - 212۳006 م0 6 001 2110 «اعامر۳ 


طبیعت افرازی این نوج غدوات پبرویتی - گلایکو پروتینی و یا ۱9۵06( رام ۱ 
میباشد مثال ان هورمون های قسمت 0۵1161685 ۳:۱۱00011110 میباشد. 


٩۱6۲010 8 212005 -2 

طبیعت افرازی ا شرع غدوات سواد ستیرونید برد د که مشال ان هورمون های 6۵06 
20760۵1 میباشد. ۱ 

ذخیره مواد در غدوات اندوکراین به دو شکل صورت میکیرد: 

[ - 5/0۲2۵ 66۱۱۱2۲ ۱۳۱6۲۵ : - در این شکل دانه هاء ی افرازی در سایتوپلازم ۱ 
حجرات ذخیره گردیده و در ؛ وقت ضرورت مستقیماً داخل خرن میگردد. ۱ 

2 ۱۵۳ ۱۱۷عع 2 :- در این شکل مراد افسرازی غدوات در يك 
ساختمان مجوف (۳0۱11616) ذخیره گردیده و در وقت ضرورت ابتداً مواد اقرازی از داخل 
جوف توسط حجرات افرازي اخذ و در قدم دوم از طرین غشای قاعدوی حجرات داخل 
3011217 های خرن سیشسرد. مشنال این نر شدوات فرلیکول هاي عسدد ۱ ۱ 
میباشد. ۱ ۱ 

غدوات اندوکراین در عضویت به سه شکل تصادف میگردد: 

"1- غدوات مستقل اندوکراین :- که شامل 6660 واورزطمم۵ ۲۱۷ - 

5 - 21200 ۵- 21200 0 و 21۵004 20۳621 
میباشد. ث_ِ 


2 ِ غدوات مختلط اندو کراین ً_ در این شکل غدوات آندو کراین ۰ حجرات 








۳ اهطا ۵۱۵۸۵ .جبااعطااجع احل‌امهانی عام‌هاگ :2.5 ,ع۲۱ 
۱ ۱۵۵800۸۱ 200 ۱۱۵6»ع: 9 ادل‌اه‌انی ۲دعممج دااع 
,274 ,24100 ,120 ,38 :۸۵۱۵5 5:66 ۸5۵0 ۷۱۵۷۷۰ 5۱۳1۵66 





۰ 


۲ .۰1۱۱ 5۳00۷۷۱88 نامه 2۲صصنا۵) :2.3 ۲۱8۰ 
۱ ۰ ,7 .۴۱8۶ 566 بااا 2 01 5۱۲۵۰۱۵۲6 





6 6۵۱۱۴۵۱۱۵۱۴ ۲ نام 5۱۳۵۱6 .2.2 .ع۴۱ ۱ 
۲ 66۱ ۲8۵ .0۵»۱6۱ اه۵۷ 0ععام بااهوهه "۳ ثكثپِ 

واه .۷۱۵۸۷ ۵ع۳2یا: طا ۱۵28002۱ : ۰ 7۱0 2۰.7۰" ه2 ۰۱۰۱۷8۵" دامع ۲ .2.4 ۳۱80( 

۱ . .30۵ :۸۱۱26 66و ۸۱5۵ ماو اجوت ۵206 ۵6۲ )ود 


۸ ,2800 ,230 ,20 ,208 ,19 3 تقدالش 










سح 6007010۲ 
ار 1 ۱ 
۵ 6۱۱۴۵۱۱۵۳۱۰ ۵۲جصصنای ۱60۵)اا۲2اومنع:۲۳ .2.7 .ع۴۱ 
۰ و۷۵۲۱ 2۱ ۱۱6 اع0۵۵۱ ۱6۵ ۷۲ عدندامت عبنع۱) 
نااعطاامع )۵ ۷۱۵۵ قاطا اه 2720عم22 ۲62۱/5۱۱6 ۲۵۲ 
7 .286۸ ,36 :۸۱۱25 566 


0 0 اا۵ب۷ ۶ ۱ وااع» ۲دمصصیای ۵وازوم 26 
۶ 0 ۱226 ۷۱2۳۲ ۱۳6 ۱۵۱۵ .(0مهاي و آبم) مد ۱ 
۱:6 200 ,یع‌انا۲20ع 0 0 0۲۵۵60۵ ۱۳۵ ,عاای 
۶ 0داع ۱56 مععبمم ۷۵ ۱۱ع ا۵ا/ع۵۵۵۱۱۱بجم 
۱9 ۸۱2 مهو فوا۸ 0۵۲۱0۵06۰ امممنمند وبا و 








8 5 ۲۳۵۲۵ .6۵۱۱6۱۱۵ دنام وجینوز 5۱۳۵۱۱۲۱۵۵ .2:6 ,۴۱۵ 
۰۵ عاءع۲ ۱۳2۱ عاای )ناف 06 هب۱ اجوجه : 

قارع ۵۲مصنام ۱ وه۵0۷۵ ۵۴۵۵۴۵۵۵ 60۱عوده 

وا ا۷۵002«آ۵۵ اه ومع۷دا ببع) ه ع27 ۱۵۵۲۵ ۱۵۷۵۲ واط۱ )۵ 

وا عه) ,بااهاه۵)۱منه ۱۵۵۴۵ 5۸۱۱۱ .عاای ۲۵۵۵0۵ ۵۲ 1 

500۵600۵6 608 تارادا 0۳08۲۵65 6780را ۹ 





,۸ 0عطع اون ۱ جع احجمانع۲۳۵ .2.9 و۲۱ 
,6 فها۸ 68و ماه وفجمبلنن () ۳۵60و وا 0جد ... 
0 ,3۳ ۱ 











۰ ۰۵۱۵۳۴۵۲ 5۱۲۵۱۱۲۱۵۵0 ۸۰ :2.10 ,۴۱8 
7 ۲۵۲6۵ 3۲6 ۲۳۵۵۵ .جمدااهطاامع احلاه‌جایت ٩۱۲2۱۱۲۱۵۵0‏ .8 ۶ 
۰ 0۳8 /0 داءنل ۱۳6 ۱ مععو اهزاهطانمه 








نز سا 


۱۱6۵۱۱۵۱۵۲ ۵ 
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۸ اوه ۵0و 
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0۰ 0 (۱۵ 0داع 2 ۵۲ عاصعصعام 0۵۵ ۵ ۷۳۱۵ ۱0 ۷۷۵۷5 ۷۵۲۱05 ٩0۷‏ 0 .3.1 .۲۱8 
6 واوماو ه ۷۱۸ عجدان .۲داتااعیااانهه و27 عمعطاه الم ,علمها ۴داباای‌اوت آ۵ که‌امجده 2۲۵ 0 200 ۸ 
۰ 60۳۱۵۵۷۵۳۱۵ 2۲6 ۲5۱۵و اعنال وصادل‌جده ج طااس ععوطا ۷۷۱۱6 رعل‌مهاع عامصون 











بده کسرایین در بین غسدوات اگزوکسراین قسرار دارد مشسل چزازانگرهانس پانقراص 


- 2۱1۷ ۱ و 1۵5]15. 


3 - حجرات منتشر اندوکراین :- عبارت از یکتعداه حجراتاندگراین دک 
در جهاز هضمی ؛ و تنفسي در پهلوی حجرات اگزوکراین را دارند . 


ی ی 75 


فصل چاوم 


تاو 1 6000۴۵۵0۷۰ 
يك نسج ارتباطی ایست که ساختمان هاي مختلفه عضویت را بهم وصل نوده و سبب 
استناد و تقویه انساج شده و تغذی و تعصیب انساح مسختلف بدن نیز از ظریق این نسج 


حجرات آن زیاد میباشد. 


ت__ 


فقو 1 6000010۷6 


۱6 02000611۷ [06۳2عو) 


0۳ 
۱ ۱۵۱۱۱۱ 


۰ 





6096( تقاناوه] ‏ 
تث_ِ_ِ- ۱ ۳( 
تثِ_ِ_ِ ۱ 8086 
1-۱-1000 


پبپِ 6 ۲ 61110 ۲[ 
6 1۲16610111۳6 ۱ ۱ 

[۷۲۱6010 6 
۸۲601۵7 6 ۰ 

۸010056 6 

6 (012ا۴6)(0] 


۱ رز سس ۱ 








۳ 00۳00۹0۷ تمعصم0 


ساختمان نسجی : .- از حجرات و ماده بین انحجروی ساخته شده است: 


1 - حجرات یا 6[15» + به دو گروپ تقسیم میگرد 


2 - حسجرات داخل النشا نسح منضم :- شسسسامل فاکقاا ۳۱0۲0 - 
علامء افصابرط‌مموع۱8 ۲۲20۱۲۲6۲6۴۸۵۸60 - ولا 6۶ع1جزرر 6۵115 ]۲2 
میباشد. 


- حصجرات که به 0 1۲۱۲۲۱۱۱۲۲ [ ارتبساط دارند :- عسبسارتند از 
۵ ۷ - ۳20۳06۵ - عاای قصعهام - ۵۳2۵88 0 - 
جع ۵ - ۱۷6۱۵۱۲۵۵۳۱۱66 و 4و0و۴ 
۱ ۹ ر ۱ 
1265 ۳10۲0 :- زیاد ترین حجرات نسج منضم را تشکیل داده و بخاطر تولید 
الیاف کولاجن الاستيك و شبکری بنام فبروبلاست ها یاد میگردند . فبروبلاست ها حجرات 
ثابت وغیر متحرك بوده که در مقطع انساج شکل دوك مانند دارد هسته حجرات هموار و 
در سطح خود داراء ی یکتسعداد استطالات و شاخه ها میبانشد هه حجرات بزراگ 
, ۱۳۵ات و حاوی چندین هسته چه است . . مقدار سایترپلازم و ارگانیل ها 
مربوط به فعالیت آن برده یعنی اگر حجره غیر فعال باشد م سایترپلازم وارگانیل هاي ۳ 
و هسته آن 0۳۳0۳۳816 ۳161610 بوده و بنام ۵ ۳۱۲0 باد میشود . بر خلاف 
حجرات فعال آن حاوی سایتوپلازم زیاد و ارگانیل هاي تکامل بافته میباشد خصرصاً ۲.16 
؛گوی کامپلکس و مایت رکاندر یا حجرات زیاد انکشاف شوده و فاینده ی از سنتبز فمال 
پروتین مینماید*این حجرات بنام ۵5 ۳۱6۲۵0 یاد میگردد فیروبلاست ها در اثناي ترلید 
الیاف کرلاجن مثلاً ترمیم زخم ها فوق العاده فعال میباشند . فبروبلاست ها در انای ضرورت 
انقسام نموده و فبروبلاست های جدید را .تشکیل میدهد و از این معلره ه میشرد که این حجرات 
0000۱0۱0000 








خوب تفریق شده اند و به حجرات دیگر تبدیل فیگردند . 
تشکل الباف کرلاجن توسط فبروبلاست ها به ترتیب ذیل صورت میگیرد 

ابتدا امینراسید های مورد ضرورت داخل حجرد گردیده و به کمك رایبوزوم های کاگ 
با هم یکجا شده و يك زنجیر ۳601106 001۷ را بسنام 2-01218 تشکیل میسدهد . این 
زنجیسرهای 006۳0]106 20 با هم یکجا گردیده مالیکول های 60112867 0 را برجره 

۲ میاورد که مالیکول های پروکولاجن به سطح حجره منتقل شده و توسط یبکتعداد انزایم ها 

فبروبلاست به 27 1۱۳000 تبدیل میشود که باالاخره در نتیجه یکجا شدن مالیکول . . 
های تروپوکلاجن . الباف کولاجن تشکل مینماید . ویتامین ۵ : و اکسیجن در پروسه تشکل ‏ 
الیاف کولاجن ضروری میباشد. ۱ 


51 110۲0 17۱۷0 :- در تعست 7.۷1 یکتعداد حجرات مشابه فبروبلاست 


مانند حجرات عضلی ملساً حاوی ۸01176 و 10205116 بردهو خاصیت تقلصی دارنداین 
حجرات عبارت از ا۵6ادا 11070 ۲0 ها برده که در ترمیم انساج کمك میهکند. 


۰115 ۱۵۵۹6۳/۵/۲۵۲ 1116160112160 1]:- نسج منضم رشیمی 
بسنسام 11165611011106 یاد گردیده که این نسج از یکتعداد حچرات کرچك که توسط 
استطالات سایتوپلازميك مانند يك شبکه با هم ارتباط دارند ساخته شده است .از این 
شده میتراند این حجرات سبب تشکل فبروبلاست ها نیز میگردد . 


15 1210611 :- این حسجرات با داشتن رنگ نصسواری مسیسلانین در 
سایتوپلازم خویش با آسانی قابل تشخیص بوده و در نسج منضم جلد -0007010 و 1۳8 


۱ چشم بسبار زیاد وجود دارد ۰ و در حقبقت رنگ تاريك جلد -1101010) و ۳1۹ مربرط به 


همین حجرات رنگه میباشد . از جمله حجرات رنگه بدن یکتعداد آن فادر به تولید رنگ 





مخصوص که قبلاً پارچه نسجی در ان گذاشته شده باشد انداخته میشود. که بعد از چند . 
دقیقه پارافین سرد گردیده و بلاك نسجی پارافین جهت قطع شدن حاصل میگردد . 


هب - 566010101508 :- در اين مرحله از بلاك پارافین توسط يك ماشین مخصوص ‏ . 
بنام 11116۲01016 پارچه های بسیار نازك به ضخامت 3-10 3 میگرون قطع میگردد . 


و - 1100110108:- در این مرحله ارچهقطع شده جنیت هسوار شبدن در یك ظرف 
مخصوص ینام 18 ۷۵۱6۲ بالای آب گرم قرار دادد شده و و بعد از هموار شدن بالای سلاید 


ز - 502101198 :- هدف از تلوین یا رنگ آمیزی ظاهر ساختن اجزای مختلفد ‏ 
حجرات و انساج بوده که برای اين کار اکثرٌ از دو ماده رنگه استفاده میگرده: ۱ 

یکی يك ماده رنگه قلوی بنام 6 تک( است که توسط ان هسته حجرات 

رنگ آبی را أخذ مینمایدو دیگر ان يك ماده رنگه اسیدی بنام :05116 میباشد که توسط . 

آن سایتوپلازم حجرات رنگ گلابی را بهخرد اخذ مینماید. ۱ 


ح - 60۷6۲5۹۱۱06 ۳۷۵۵6۱02 :- ۳ ای ایت‌که سلاید تهیشده بر ای مدت.طو لانی 
نگاه داری شود. بالای سلاید يكث 136 00۷۰( شیشه نی نازك به قاس پارچه نسجی . 
تلوین شده گذاشته میشود به ترتیب که ابتدا بالای سلاید يك یا دو قطره از مراد روغنی ۱ 
0 ۵1202 انداخته شده : و یعد به بسیار احتیاط کورسلاید بالای آن گذاشته 
میشود. و بدین ترتیب نسج جدا شده از عضویت بعد از طی فودنچند بر ین مرحله اماده معاینه 
میگردد . ۱ 


در میکروسکوب الکترونیاک تهبه مرا تقریباً مشابه به میکروسکوپ عادی بوده به 
۱ این تفاوت که پارچهنسجی در الکترونید مبکررسکوب بسیار نادب ضخامت | -.0 





۱ ۱ ۹ ۳ ۱ ِ ۱ 000000۲ ۴ ی << 





میلانین بوده که بنام 61/165 11161800 یاد شده و منشا اکتودرميك دارد یعنی از ۷6۱0781( . 
5۱ منشاً میگیرد . در حالیکه حجرات رنگه متباقی بدن يك شکل تغیر بافته فبزوبلاست 
ها است که شکل ستاره نی داشته و مواد رنگه را اخذ.مینماید و بنام حجرات 60۲0۳1210 
60 سا ۱016 0 اد میگردند . وظیفه میلانین جلوگيري از شعاع ها 
6 به انساج عضویت میباشد. 


7 66116 ۳2۲ با 1000۷۲65 با 65] ۸01۳0001۷ :- در سایتصسوپلازم 
یکتعداد از ججرات به شمول فبروبلاست ها یکمقدار لیپید يا شحم وجود دارند . یکتعداد از 
این حجرات یکمقدار زیاد شحم را به شکل ذخیره در خود نگاه میدارند که بنام 66115 ۳۵۲ 
یاد میشوند این حجرات با هم یکجا گردیده و نسج شحمی یا 116516" ۸010086 را 
بوجود میا ورد که بعدً مطالعه خواهد گردید. 


۱ 005 مه سس کرو نساهای تسج منطم جنس - 
-۹۵۲ 5 06۱۷6 ۱7۱0 سای 0 بدن بوده که بنام 6۷۱65 111510 یا 
05( نیز یاد میگردد . این حجر ات وظیفه 0۷/۲0۹6 011880 باکيري ها و 
انساج تخریب شده را به عهده داشته » و مواد غیر عضوی (رنگ ها ) که داخل بدن میگردد . 
توسط این حجرات بلع میشود ۰ تفریی نمودن مکروفا ژها از دیگر حجرات بسیار مشکل میباشد 
از همان رو در حیوانات مورد جربه ماده رنگه میا ۳ ۲۷۵۵۱ ]۰ را داخل بدن حیوان زرق 
نوده و بعد از اینکه این ماده رنگه توسط مکروفاژ ها اخذ گردید به آسانی مطالعه شده 
میتوانند . قام مکروفاژ ها در صورت تنبیه حرکت مینماید ۰ هسته مکروفاژ شکل کلیه مانند 
دارد که نسبت به هسته فبروبلاست متراکم تر است در ۳.1۷ در سایتوپلارم مکروفاژ ها 
یکتعداه زیاد لایزوزم ها بشاهده میرسد که در هضم حجروی كمك مینماید ,بعضی او وقات 
چندین مکروفاژ با هم یکجا گردیده و 05 21001 ۷۱۷6160160 11111 را بوجسود 
میاورند. ۱ 


رح 





05 ]۱۷1۵5 : - حجرات کوچك مد ور با بیضوی شکل اند که بنام 25]0 
5 با وم ر0حتصمماوز ۲ نیز یاد میگردند . این حجرات هسته کوجك مرکزی داشته 
, مسیکروویلی های غیر منظم یا 1/11000012 در سطح حجرات وجود دارد . علامه مهم 
تشخیصه این حجرات موجود یت یکتعداد زیاد دانه های سایتوپلازميك بوده که این ذانه ها 
با مواد مانند ۳۸۶ - 0106 01010186 آو غیره تلوین میگردد . که‌با موجودیت این 
مواد رنگه این دانه ها به رنگ بنفش یا سرخ ظاهر میشوند ( اگر اجزای يك ججره يا نسج 
توسط مواد رنگه غیر عادي رنگ بگیرد بنام 030200 یاد میگردد ). 

دانه هاي 06115 10251 در حقیقت ویزیکل های احاطه شده توسط غشا ها بوده که 
محتویات آنرا مواد 520۳27106 001 1۳160 تشکیل مب‌دهد جسامت این حجرات در 
نواحی مختلف عضویت متفاوت بوده و زیاد تر در اطراف اوعیه قرار میگیرند ۱ مست سل در 
سطح ششای حجروی خود انتی بادی دارد که در صورت قاس با انتي جن /سبب ازاد شدن 
6 ازحجرات گردیده که در نتیجه آن یکتعداد عکس لعمل ها ی>۸۱۱0۲۵1 
مانند ۲1108712[] تظاهر مینماید . این حجرات از بازوفیل خون منشا گرفته و یلد-شکل 
تغیر یافته بازوفیل بوده و بنام بازوفیل نسجی نیز یاد میگردد . 


65 [ :- از جسمله لوکوسیت هایست که در خون و نسج منضم 
بشاهده رسیده .تجمع زیاد این حجرات در انساج لفاوی بوده و از همين طریق به نسج منضم 
میرسند تعداد این حجرات خصوصاً در واقعات التهابی در نسح منضم زیاد میگردد . رول . 
اساسی لفوسیت ها دفاع در مقابل مواد اجنيي در ائنای تهاجم باکتریا ها و دیگر 
میکروارگانیزم ها میباشد اینها قابلیت شناخت مواد اجنبی را در عضویت داشته و انها را با 
تولید انتی بادی هاي مخصوص از بین میبرد . لفوسیت ها از 516۳0 ۲16۳000۵016116 
15 مخ غطم منشأً میگیرند و دونوع لفوسیت وجود داردیکی ۴-1۷۵۵۳۵6۵ که 





ی 


از طریق خون مستقیماً داخل انساج دیگر گردیده و یکتعداد آنها به 0۵118 0105779 تبنیل 
۱ مسیگردند . نرع دوم آن 1۳0۳11001169 (1- 1" مسیب‌اشد که از مخ غطم داخل 10۷۲۳۷5 
گردیده و بعد از 10210۳01101 درتیموس از طریق خون داخل دیگر انساج میشوند بناا هر 


6 0106۲ :- علاوه از لفوسیت ها - مونوسیت ها - نوتروفی 
ایزنوفیل نیز در نسج منضم دریافت گردیده که تعداد ايين حجرات در واقعات التهابی و 


الرژيك زیاد میگردد . 


65 هه بسا دم 0۱29۱۵۱00 : 7 در حسالات عسادی تعداد 
پلازساسل در نسج منضم کم و در واقعات التيابي مختلف تعداد ابنها در سح مسصم ز باد 


میگردد . 
۱ پلازساسل از 0۷1۵ مور ۳۰ منشا کرد که درسیکره سک شادی به کل 
حجحرات مدور به مشاهده فیرسند . هسته این حجرات دور براز مرکر : شرار و کرومان 
هسته آن شکل عراده کٌادی را دارد؛ هم چنان در بالای هسته بت ساحه سشبه و ما ده 
گي از جهاز گومجی مینماید به مشاهده میرسدء قسمت باقي مانده سایتر باه نسبت موخودیت 
تعسداد زباد ۳۲ بازوفيليك میباشد ۱ پلازماسل انتي بادیهها پرا ترلبه مناد که با 
بصورت موضعی فعالیت داشته و يا داخل دو ران خون میگردد و یا اينکه در داحل بلازماسل 


ذخیره شده که بنام 0014 56116 باد میشود. 


2 - ماده بین احجروی یا 2066]کاناه ۱۴| [1۱۱۵۲۵۵ - 
ی قسمت ساخته شده است. 

- ۲۱۱(۵]5 :- که شسامل 1۱901۹ صععه۱ 60 0 و 
سا 6 میباشد . 








وروی 


. ۶۲0۲۵۵ ۹۳۵52۵1۱66 - 


۳996 6 0 موز ت 
1 - 9675 60112800 :- از پررتین بنام 6011۵860 ساخته شده و علاوه از 
مواد پروتینی یکتعداد مواد کاربو هایدریت نیز در ترکیب آن شامل میباشد ان اما در 
انواع مختلف نسج منضم وجود دارد و در حالت تازه دارای رنگ سفید همسیباشد . الیاف 
کولاجن اکثرا به شکل ۳۱016 قرار دارند , که در هربندل یکتهداه زیاد الیاف توسط 
0 1۱060آبا هم وصل میباشند که هرلیف کولاجن ازیکتم‌داد آزدطز۳ و و هراز۳ز۳ از 
رشته های نازکتر بنام 1011؟ ۲۱1010 و هر میکرو فبریل!از مالیکول هاي 110۲0" . 
0 ساخته شده است . هر مالیکول تروپوکولان 00 طرل داشته . اين مالیکول ‏ 
های تروپوکولاجن بصورت منظم در مسیر يك لیف کولاجن قرار داشته و خطوط عرضانی را 
بوجوذ میاورد .هر مالیکول ترویوکولاجن از سه حلته 060106 001۷ ساخته شده که هر 
حلقه پولي بیپتید با 60۱1۵8601 0۲۵ از يك حلقه طویل امینوسید ها مباخنه شده که این 
امینواسید ها شامل > ماع - مصنامنم ۲۱0۲0 رعطزدا] ۲۱۷۲۵۲ میباشد 
و به اساس موجودیت امینواسید های مختلف انوا ع ذیل الیاف کولاجن وجود دارند: 


2 - ]۲۷0۵1[ (- الیاف معمولی کولاجن بوده که در نسح منضم - اوتار - اربطه 
صنات با 12۹012 - طبقه درم جلد و و 111611111865 دریافت می‌گردد هم جنان این الیاف در 
عظام و غضروف لیفی نیز وجود دارند . قطر این الیاف 1111 2٩‏ و حطوط عرضابی آن 


0 - ]1 1۷0۵ : - یکتعداد الیاف کرلاجن تیپ دو دارای ۷۲ قطر و یکتعداد 
دیسگسرآن 0۲ قطر دارد یعنی به الیاف ضخیه و نازد تقسسه مبکردند اما خصوط 
عرضانی ان زیاد مت‌ارز میباشد ۰ اینوع الیاف کرلاجن در شصروف هبالن و ۱ 


ی 











0 چشم بقدار زیاد وجود دازد . 
6 -]11] 106 :- اين الیاف کولاجن سبب تشکل الباف شبکوی میگردد .. 


0 -۷] 1106 :- اینوع الیاف کولاجن کوتاه بوده و کپسول اعضاء را تشکیل 
میدهد .هم چنان اینوع الیاف کولاجن در 12110102 32501 غشای قاعدوی و کپسول عدسیه 
چشم نیز به مشاهده میرسد. ۱ ۱ 

الیاف کولاجن توسط فبرولاست ها تولید گردیده و مکن ]01۵5 0ص ماو 
01261 05160 ها نیز قابلیت تولید اين الیاف را داشته باشند . الیاف کولاجن بعد از جوش 
خوردن نرم شده و به 2611211۳ تبدیل میگردد هم چنانتوسط 060518 و 601122607286 
هضم گردیده و توسط 12016 ۸010 به يك ماده سخت تبدیل میشود که در اکثر حیوانات .. 
به کمك اين ماده در ساختن چرم استفاده مینمایند. . 


(۵۱10۱1۵۲ 1106۲5 - 2 

يكك شکل تغفیر یافته الیاب کولاجن تیپ 11] میباشد این الیاف با الیاف کرلاجن تیپ 
آ تفاوت های ذیل را نشان میدهد : ۱ 1 

8 - اين الیاف بسیار نازك اند ۰ مه 

- اين الیاف بر خلاف الیاف کولاجن به شکل يك شبکه قرار دارند 5 
۰ » - این الیاف توسط مرکبات نقره تلوین منی‌گردد و از همین رد بنام ۸۵26010 
۱ 1066 0101116 یاد میگردد. 
4 - نظر به الیاف کولاجن تیپ آ مقدار زیاد کاربرهایدریت دارد . 

6 - الباف شبکوی يكك شبکه استنادی را در طحال - عقدات لفاوی - مخ عظم و 
یکتعداد زیاد غدوات به شسمول جگر و کلیسه تشکیل داده و جز اساسي ساختمانی ‏ 
۵/۵۵ 13286۳16101 میباشد الیاف شبکری در اطراف عضلات ملس الیاف ۱ 
عصبی نیز به مشاهده میرسد. 


,سس 





# 
و 


3 - 19619 عاوح[۳۲, - اینوع الساف « در نسج منضم سست نظر به الیاف 


کولاجن کمتر بوده و بر خلاف الیاف کولاجن که به شکل بندل ها قرار میگیرند این الباف 


بصورت منفرد قرار داشته و با الیاف دیگر ۰ ۸112500170515 مینماید ید . این الیاثك نظر به 
الیاف کولاجن نازکتر میباشند یعنی دارای 0.2- -0.1 میکرومتر قطر میباشد ضخامت این 
الیباف در یکتعداد اربطه ها زیاد رده و در جدار شرائین صفحات سوراخ دار را تشکیل 
میدهند . و در تحت ]۲.1۷ این الیاف از دو قسمت ساخته شده است: 

2 - يك قسمت مرکزی بدون شکل یا 20005 ک از ررتین نام ۲ 


۱ ساخته شده است. 


0 - یاه قسمت محیطی فبریلی که از يك لایکوپروتین بنام منااتسطز۴ بوجود آمده 
است . خطوط عرضاني در الیاف الاستيك وجود ندارد . این الیاف توسط رنگ هاء ی عاری 


5 که از آن برای تلوین الیاف کولاجن استفاده مبگردد تلوین نگردیده وراکثراً با مواد مانند ‏ 
0 رنگ آمیزی میشود این الیاف قابلیت الاستیکیت فوق العاده داشته و چند برابر 


طول خود دراز میگردد.بر خلاف الیاف کولاجن - اسید ها و قلوی های ضیعف و جوشیدن ‏ 


7 بالای آن تاثیر نداشته و تحت تاثیر انزایم ۳1250256 تخریب میگردد . الیاف الاستيك از 


بروتبن نام او بوجود آمده که الاستین از واحد های کوچك بنام 6126111 ۲۲۵۲۵" 
ساخته شده که در ترکیب آن مقدار زیاد امینواسید های ۷211۳6 و 2121116 شامل مییباشد 


. علاوه از امینواسید هاي فوق الذکر امینواسید بنام ۱0 در نسج الاستيکي به 
مقدار زیاد دریافت میشود. لیاف الاستيك نیز توسط فبروبلاست ها بوجود امده اما در بعصي 


حالات خاص حجرات عضلی ملس نیز به الباف الاستیاك تبدیل میگردد . 


اشکالمخلفگلاکررتن که در نسعمنضموجر دارند - 
3 - ۱0۲1۱۱0] : :> گلایکوپروتن است که میکره فلامنت های الیاف الاستیل را 








0 - تا( - اینوع گلایکوپرو تین در ترکیب الباف کولاجن و درفاصله 
بین حجرات اپیتل قرار دارد. ث_ِ 


» - 1111116 1/3110 :- گس لایکپ سروتین است کسه در ترکیب ]18861116010 
00 شامل میباشد. 


۱ 0 - ۱025610 [ 0 اینوع گلایکوپروتین در تسج رشیمی قابل مشاهده میباشد. 


۱۸۵۲ 61112۲ ۵۲0۱۲۱0 ۵ 

اگر يك قسمت کم نسج منضم سست تازه را بالاي سلاید جهت معاینه میکروسکوپیك 
اماده سازیم در فاصله بین بندل های الیاف کولاجن یکتعدار خالیگاه ها را مشاهده خواهیه 
نود که بعد از تلوینبا مرکبات نقره به رنگ نصواری مشاهده خواهد گردید . این ماده 
نصواری رنگ عبارت از ع نو 0 میباشد. هم چنان بعد از تکنيك ۳۲667 
56 وا 1 با مسواد رنگه عا[ط هنا‌نا۲0 و ۳۸5 نیز این 0۲6004 
6 اشکار می‌گردد . که از نظر ترکیب از مواد بروتینی ؛ ویکاریوهایدریت به شکل 
يك مغلق بنام 0 ۱0( ساخته شده است . 

انواع مسختلف 0۲0160821۷002175 وجود دارد که هر کدام آنها از پروتین و يك حلقه 
طویل پولی سکراید بنام 81762405 مرا بوجود آمده که اشکال مختلف آن قرار 
ذیل است: 

1 - 0266 ب۱؟ 00 : :- که در نسج منضم- غضرو سروف-عظام - جلد و 
غشای قاعدوی وجود دارد. ۱ ۱ 

2 - 502۱0۱۵66 6۲۲۱۱211( :- در جلد و اوعیه قلبی وجود دارد. 

3 - 5۵۱00۵60 ۲۲602۲۱۷ :- در غشای قاعدوی و شریان ریوی دیده میشود. 





رچو جد 


4 - 50۱۵۳0۵)6 ۱۵۲2۵۱0 :- در غضروف - قرنیه چشم و [۷6۵۲۱0۲2 1۱۱]6۲ 
6 مشاهده هیرسل . ۱ ۱ 
۱ 5 - 2610 ۲۲۲۵۱۵۳۵0۵6 :. :- در نسج منضم - غسضسروف - جلد و مایم 
1 5 وجود دارند. ۱ 
هر 81/6875 1605210100 با پر وتبن یکجا بوده و گروب 0۳021 ]نا را انتقال 
میدهد هم چنان در ترکیب 5۱00512766 71010120 یکمقدار آد. و ایون +2[ نیبز شامل 
میباشد که تام اين مواد به شکل 261 قرار داشته. و از همب رو در مقابل فشار مقاومت 
نُوده و هم يك مانعه انتخابی را در 1610072116 ]3256112611 و کلیه ها بوجود آورده 
است و تبادله گازات را در الویول های ریه اجازه مبدهد . علاوتاً 2176815 0۲0160 حاو 
۱ گلایکوپروتین ساختمانی بوده که حناصر مختلف نسج منضم را با هم وصل مینماید . 
6 87011108 - عسلاوه از فسبسروبلاست ها توسط کاندرویلاست ها - 
اوستیوبلاست ها و حجرات عضلی ملسأً نیز ساخته میشود . ۱ ۱ ۱ 
ماده بدون شکل یا ۹0052066 60۲0000 سیب تقویه و استناد انساج گردیده , و چون 
ضریب انکسار آب و ماده ده پدون شکل یکسان است پا در تلوین عادی به مشاهده نغیرسد . 
چسسسز هم لو م باه :۱ منهیین. ماده بدون شکل از نفوذ مواد و عوامل انتسانی در نسج ‏ 
جلوگیری مینماید که اين تاثیر آن توسط یك انزایم بنام ۳1۷2101۳01010256 از بین قسیرود 
مقدار 2010 1121070836 با پیشرفت سن کم گردیده و از همین رو درجلد اشخاص مسن 
چملکی روفاً میگردد . 
اشکال مختلف 11551165 600۳9601۷76 امتعمعن ۳ 


21 000۵06001۷6 090صآیا ععمنامعز] تدآنع۸ - - اینوع نسج 





منضم بصورت مستقیم از میزانشیم منشأً گرفته و در اکشر نواحی بدن مانند تحت اپیتل - 
اطراف 7 ها و اعصاب‌بین عضلات و در فاصله بین اعضای مختلف قرار دارد . از 
نظر ساختمان نسجی از حجرات فبره وبلاست و مکروفاه - مقدار زیاد الیاف کولاجن و يك 
مقنار کم لیف الاستیاك و شیکوی و يك ماد دون شکل ماع ساخته شده است. ۱ 


مه _(__سِ_ 








2 - منا5عژ] ۷۲06010[ :- نسج منضم رشیمی بوده که در [62ناز0ا۳ا ‏ 
0 رجود داشته و از نظر ساختمان نسجی از فپروبلاست ها , مکروفاژ هابلفوسیت ها و 
يك ماده بین اجروي جلاتینی که در آن يك شبکه نازك الیاف کولاجن وجود دارد ساخته 
شده ‏ ۱ ث_ِ« ۱ 
3 - یاهع 165611011۷17 :- نسج منضم ابتدانی انسان بوده که در 
چند هفته | ول جنینی به مشاهده رسیده و بعد از تفریق پذیری از بین میرود از نظر ساختمان 
نسجی از 66115 ۵1 که تونط استطالات نازك با هم وصل اند ساخته شده 
در این مرحله ماده بین احجروی تکامل نه موده . صرف يك تعداد رشته های بسیاز نازك غیر 


۱ تفریق شده مشاهده میر سد. 


4 - وناوکز1 2۲آنام[161 :- اين نوع نسج منضم اکثراً در اعضای لفاوی : 
خون ساز وجود داشته و با نسج میزانشیم شباهت زیاد دارد . از نظر ساختمان نسجی از 
حجرات شبکوی ولبات شبکری ساخته شده است که حجرات شیکویتوسط استطلات + ۱ 


دارد. 


5 - 116516 28]10 :- نس الاستیکی دارای رنگ زرد بوده که در ترکیب ‏ 
این تِ الاستیاد مقدار متفاوت الیاف الاستيك وجود دارد مثلاً در1155116" ۸-۵ ۱ 
مسقدار اين الیساف کم و بصورت پراگنده قرار دارد اما در ترکسیب یکتسصداد اربطه یا 
۱ 0 تعداد این الیاف زیاد و بصورت متراکم قرار دارند . هم چنان ایين نسج در 
ترکیب کپسول اعضاء ۰ صفاق وجدار شرائین بزرگ نیز به مشاهده میرسد ۰ در شرائین کرچك 
این لس« سبب تشکل 106۱۳۱۲۵۴6 61۵5116 1۳01610۵۱ میگر ود 


م9 


سح سع:,چ سب 





6 - 155116 056 ز۸۵ : از یکجا شدن یکتعداد زیاد حجرات 
- نسج شحمی 


شحمی بوجود آمده است . هر حجره شحمی توسط يك قطره بزرگ شحم پرگردیده و از همین 
رو حجرات منفرد آن شکل مدرو و تعداد زیاد آنها به اثر فشار شکل چند ضلعی دارند ۰ جون 


۱ داخل جر ه توسط شحم پرمیگردذ بنا سایتوپلازم به شکل يك حلقه در اطراف قعره شحمی 


قرار گرفته و هسته هم بطرف غشای حجره بیجا و شکل هموار را بخرد میگیره . حجرات 
شحمی اکثر! بل هي نسح شحمي را تشکیلداده که در فاصله بن این رل ها اف 
شمکوی قرار دارند . نسج شحمی شحمی از اوعیه نی میباشد . نسج شحمی در تلوین عادی به 
آشکل خالیگاه ها تظاهرسینماید زیرا که شحه آن در اثنای ساختن سلاید در بین الکرل 
و261676 از بین میرود . و به منظوز تلوین خصوصی نسج شحمی از مراد رنگه ٩01021‏ 
11 و 1۷ 90021 استفاده به عمل میاید « نسج شحمی در طبقه تحت‌,ابملدی تام بدن به 
ستشنی 1105 ۴۷6 و 06۳15 بنام 2010055 وناآنا[0210 وجود دارد که در طبقه اناث 
ره کرحم ماد . هم چنان نسج شحمي در یکتعداد از خالیگاه هاي بدن مانند 
کازطا:م-0950-201126] ما۲6 0 و خالیگاه های مخ عظام طو! یله بنام ۷6۱10۷ 
۷ - اطراف کلیه - 0106۳10 بزرگ والتوأت پریتوان نیز وجود دارد . 
وظایف نسح شحمي قرار ذیل میباشد: ۱ ۱ 
8 - به حیث ذخایر بزرگ به منظور تأمین انرژی خصوصاً در اثنای فاقگي . 
0 - در اطراف کلیه > کره چشم و کف دست ها و پها وظیفه استنادی و محانظری 
دار . . ۰ 1 ۱ ۱ 
5 6 - تسج شحمی تحت ای در نظی درجه ررت عضویت جرا وظیفه نمرده و از 
ضایع شدن حرارت عضویت جلوگیری مینماید . ۱ 
۱ در مورد منشاء » نسج شحمی نظریات مختلف وجود دارد بیضی ها به این عقیده اند که 
حجرات شحمی از فبروبلاست ها منشا ء میگیرد ولی یکتعداد به این عقیده هستند که ححرات 


سس تن 1511۰ 





میکرون قطع میگردد. داز میکروتوم ک رای قطع دق پر سجن تفه میدب 
عوض کارد فولادی از کارد شیشه نی و یا کارد الاس استفاده به عمل مي 


0 - 01500 مود ۰ در این میتود مود مورد معاینه به شکل مایع 
میباشدممثلاً اکثر مایعات اجواف عضویت 0.8.۳ - خون - ادرار - بلفم - ۴۲۵۳61121 
۵ که ۷ , و غیره توسط این میتود مطالعه میگردد . به ترتیب که ابا مایعات گرفته شده 
6601۲1]0186 شده و بعداً مواد سنتریفوژ شده بضورت متجانس بالای سلاید شيشه نی هموار 


میگردد و بهتعقیب آن برای ی 15 دقیقه توسط اتیایل الکول ؛ و يا حرارت تثبیت شده که بعد 
" از تثبیت توسط ۳096 و ۲۱6۳۱۵160۷1110 تلوین شده و بعد از ماندن کورسلاید جهت 


معاینه میکروسکو باه اماده میشود. 


ك د های اختصاصی یا 6/0005 ٩066121‏ 
۱ در اين اواخر یه منظور انکشاف سایل تحقیقی از یکتعداد میتود هاء ی خاص استفاده به 
عمل میاید که مختصرً از آن یاد آوری میتمائیم. ۱ 


1 - «متعنسسی امتاممم6زظ ‏ 

يك عملیه قزیکی ایست که توسط آن اجزای مختلف حجراتاز هم جدا میگرده . به 
ترتیب که ابتداً نسج تهیه شده به پارچه های بسیار کوچك قطع گردیده و در محلول 
6 انداخته شده و اين محلول در بین ۳10111020101760۲ قرار داده میشود . این اله از 
يك استوانه شيشه نی و يك میله شيشه نی ساخته شده که میله شيشه نی به بسیار سرعت در 
بین استوانه چرح می خورد و نسح را پارچه میکند و محتویات حجرات در بین محلول ازاد 
میشود .این مواد حاصل شده 6601۲1]186 گردیده و در نتیجه آن کثاقت ذرات که زیاد است 
3 ر قدم اول ته نیشن میگردد و مواد دیگر نیز نظر به کثافت خویش در قسمت پایانی استوانه 
ته نشن میگردد. عناصر حجروی که به اساس کشافت توسط این میتود بدست میایند. به 


: که سس 








شحمی از ]9125 20ار] که منشاً 6۵15 ۱11656103۳2 0 ۱۱۲ دارند 
بوجود ميایند. ۱ 

دو نوع نسج شحمی وجود دارد : 

2 - 115506 2010056 ۷۷۱۱۱6۵ با [. 2010056 ۱۱100۷012۲( :- نسیج 
شحمی معمولی بدن بوده که حجرات آن بزرگ , و هر حجره آن توسط يك قطره بزرگ شحمي 
پرگردیده است . از همین رو سایتوپلازم و هسته حجرات همیشه در قسمت محیطی حجرات 
قرار دارند. 

۳0 - 115506 2" ۳0۳ با 1 0 «دامما تااناط بت 
این نوع شحم در نوزادان و 21215 8 به مقدار فراوان وجود داشته و در 
انسان ها در زمان طفولیت بتدریج از بین میرود . حجرات اینوع نسج شحمی از حجرات 
شحمي عادی یا سفید تفاوت ها ی ذیل را نشان میدهد : 

- حجرات آن نظر به حجرات نسح شحمی عادی کوچك اند . 

- سایتوپلازم حجرات اینوع شحم توسط چندین قطره شحم پرگزدیده است . 

- سایتوپلازم و هسته حجرات نسج شحمی نصواری در قسمت محیطی قرار ندارند . 
اینوع نسج شحمی نظر به نسج شحمی عادی حاوی تعداد زیاد مایتوکاندریا 
ماد ِّ 

7- 01 .۳10۲005 یا .1 ,060۳۳601۷6 12010186 :- در اینشوع 
نسج منضم تعداد الیاف کولاجن فوق العاده زیاد بوده در حالیکه مقدارساده بدون شکل و 
ججرات آن نرب تسج منضم سست کم ماش . این نوع نسج منضم متراکم یالیفی نظر به ‏ 

سیر الیاف آن بدو کرو تة تقسیم میگردد : ۱ 

2 - 1۲ 600۴۸66۷۵ 06856 1۳۳۵۵۱۵۵۲ :- اینوع نسج منضم لیفی زیاد تر 
به شکل صفحات يك شبکه مقاوم را بوجود أ] ورده که الیاف اساسي اینوع نسج منضم را 
الیاف کرلاجن تشکیل داده اما يك مقدار کم الیاف الاستيك و شبکوی نیز در ترکیب آن 

شامل میباشد . حجرات اینوع نسح منضم را اک کر فبروبلاست ها تشکیل میدهد . در این نوع 


سس :سس 








اعضا - 06۲۱۵56۱171 و 06۲10110110۲1111 به مشاهده میرسد. 


- ۱۲۲ 6 1(61136 1681012۲ :- الیساف این نوع نسج منضم ب 
یکدیگر سیر موازی داشته مثال آن او تار عضلات یا 160000" میباشد که از الیاف کولاجن 
و فبروبلاست های هموار در بین بندل های الیاف کولاجن ساخته شده است . هر بندل وتر 
توسط يك نسج منضم سست بنام حصعمن۳62۵8 ۴00 پوشیده شده که چندین بندل با هم 
یکجا شده و يك ۳26616016 را بوجود میاورد و هر ۲25616016 توسط يك نسخ منضم متراکم 
بنام 0611161011161117 پوشیده شده است . بالاخره چندین۳۳۵56[616 با هم یکجا گردیده و . 
يك و تر یا 16100010 را تشکیل میدهد که اين و تر خارجاً توسط يك ورقه ضخیم نسح 
منضم تراک ام ممصنل‌صعا زصه احاطه گردیده است. ۱ ۱ 

وظایف وم جوز امومع ...۶ 

1- به شکل نسج منضم سست سیب چسپیدن و استناد انساج مختلف عضویت 

میگردد . که بدین ترتیب حرکت و لغزیدن انساج رابالای یکدیگر كمك مینماید .هم چنان به 
شکل نسح شبکوی چوکات استنادی یکتعداد اعضاء را از قمیل طحال -عقده لفاوی و 
یکتعداد غدوات تشکیل میدهد هم چنان به شکل نسح منضم لیفی در تشکل کپسول اعضا 
و به شکل نسح الاستبیکی (اربطه ) نهایات عظمی را با هم وصل مینماید . علاوتا به 
شکل صفاق باعث چسپیدن عضلات و به شکل 11610111865 دماغ و نخاع را مسحافظه 

2 - نسج شحمی به حیث ذخیره غدایی و تولید انرژی در اثنای سردي از ضایع شدن 
حرارت عضویت جلوگیری فوده و به شکل 80116121016 1601 کارمیکند . 

3- حجرات نسج منضم مانند مکروفاژ و پلازساسل در مقابل عوامل اجنبی مانند 
باکتری ها يا بصورت مستقیم و یا از طریق تولیدانتی بادی مجادله مینماید . ماده بین 
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احجروی با داشتن اسید هيالورونيك از مداخله مواد اجنبی و عوامل انتانی در انساج بدن ‏ 


جلوگیری میکند. 


4 - فبروبلاست ها با تولید لیا کولاجن در ترمیم جرو حات سهم میگیر 


5 - حجرات غیرتفریق شده میزانشیم در صورت ضرورت حجرات جدید را برای ترمیم ۱ 


دوباره غضروف و عظام بوجود آورده و در00672108ع16 انساج مختلف سهم میگیرد. 


6 - صفاق عمیقه عضویت خصوصا در اطراف سفلي به اثر فشار و تقلص عضلات ب 
شکل يك پمپ در برگشت خون وریدی به قلب كمك مینماید. 


7- چون نسج منضم در اطراف اوعیه و حجرات عضویت قرار دارد بنااٌ در تبادله مواد 
غذایی و اکسیجن در بین اوعیه و حجرات اجرای وظیفه میکند . ۱ 


تاثیر مواد مختلف بالای نسج منضم 5 
1- 6۵۲1605160105 : - مسواد ٩16۲0105‏ در نسج منضم از تولید الیاف 


کولاجن جلو گیری مینماید مثلاً در 2715 0مامصنع ۱ که تولید الیاف کولاجن ‏ 


به شکل مرضی زیاد میگردد بخاطر جلوگیری از تکثر الباف کولاجن از مواد 605 
استفاده به عمل میاید . ۱ 


2 - /)-۷1]111111 :- ویتامین ) برای تولید الباف کولاجن توسط فبروبلاست 


ها حتمی و صروری میباشد و در عدم موجودیت این ویتامن پر سمه تولید الیاف کرلاجن 


مختل میگردد . 











پنچم 
عمناعیذ۲ ۲ناعصصه امعم 
۰ 0 ۵6[ 


مرو 061626 ۱۷/۵080 عظ) 20 


خون يك شکل تغیر یافته و مایع نسج منضم بوده که مقدار آن در حدود ۵ لیتر 
میباشد و ۸ فیصد وزن بدن را تشکیل میدهد که از نظر ساختمان از‌عناصر حجروی يا 
کا166 هاناا(عع(5عا بز00تطا تون - کما بزممانامآ و عاعاه‌تقام ) و واه 
ساخته شده است. 

2 


ماده بین حجروی خون يك مایع بنام 019912 بوده که عناصر حجروی در آن به شکل 
ازاد قرار دارند . پلازما از نظر ترکیب ازاب - مواد 6011010 و 6۲۷۹۱۵۱1010 ساخته شده 


است . مواد کلوئید آن مواد پروتینی شامل 7( -2101011111 1۱1۳۱۱۵20[ و 
یکتعداه هورمون ها بوده در حالیکه مواد 0( آنرا ایون های سودیم - کلوراید - 
پتاشیم - کلسیم - مگنیشیم - فوسفات - بی کاربونات و غیرد تشکیل میدهد . هم چنان 
یکتعداد مواد مانند کلوکوز و امینواسید ها نیز در پلازما وجود دارد . پلازما تقریبا ۵3 


فیصد خون را تشکیل میدهد. 


بط 





15 0(1۱۷۱27ع. ۱ ۱ 

عبارت از 600۷۹0165 ۳1000 60 یا ۳۹/۳۲۵0۷۲6۹ -۳۱۵00 ۷/۳166 
5 یا 0۷۲65 0 و 1210165 91000 میباشند . این عناصر حجروی 45 خون را 
تشکیل داده که تقریباً افیصد آنها را لوکوسیت ها و 012161616 و متباقی آن ۳۲۱۸۳۲0 
5 میباشد . بطور مثال در يك حجم معين خون مشلا در يك ملي متر مکعب خون در 
۱ حدود د میلیون ۲5 0( و در مقابل آن 10۳00 لوکوسیت قرار دارند. 


1 0 - هر اویتروسیت از قدام شکل یلك 50 مد ور داشته که 
دارای قطر 7 میکرومتر بوده و از جنب شکل يك عدسیه مقعرالطرفین یا 6 را 
بخود گرفته که ضخامت آن درد و نهایت در حدود 2 میکرومتر و در قسمت وسط 0.8 ۱ 
" میکرومتر میباشد . ارتیروسیت در اثنای تکامل هسته و سایتوپلازم خود را از دست داده و 
توسط غشای حجروی محدود میباشند . محتویات اریتروسیت ها را يك ماده پروتینی سرخ . 
رنگ بنام 810017 ۳1610 تشکیل داده که نسبت موجودیت همین هیموگلوبین اریتروسیت 
ها به رنك سرخ مشاهده میگردند . هیموگلوبین در انتقال اکسیجن ازریه ها به ائساج رول 
عمده را بازی مینماید . مقدار هیموگلوبین در يك شخص نورمال در حدود ۱۵ گرام در ۱۰۰ 
ملی لیتر خون میباشد . البته این مقدار در خانم ها نظر به مرد ها کمتر است . زمانیکه 
اریتروسیت ها را بالاي سلاید هموار مایم به رنگ زرد و یا سسرح خاسف شا هده رسیده و 
قسمت دو نهایت آن نظر به قسمت وسطي آن تاريك تر میباشد. اریتروسیت ها اکثراً به شکل ۱ 
سکه ها یکی بالای دیگر قرار میگیرند که این حالت را ۲0۳۳۵1108 16210 10 گویند 


. ارتیروسیت ها در اتنای عبور از 21277 های کوجك شکل خود ر تغیر داده که بعد ۱ 


از گذشتن از ناحیه فوق دوباره به حالت اولی بر میگردد . ۱ 5 

اریتروسیت ها صرف در محیط 180101216 شکل خود را محافظه مینماید ,رو اگر در ۱ 
يك محیط 3۷۳00/016 قرار بگیرد یکمقدار آب را جذب نوده ابتدا پندیده و بعداً پاره 
مسیگردد که این حادثه بنام 12610019515 یاد میگردد . بر خلاف اگر در محیط 
6 قرار داده شوند . آب خود را از دست داد و چملك گرویده و شکل دندانه 


سس 2 6 کت 








پیج 


دار یا 0۲6021107 را بخود میگیرد . اینوع حجرات را بعضاً 0۷169 ۳0۳0 نیسز 
اریتروسیت ها در مخ عظم ساخته شده و بعد از آن داخل دوران خون میگردد . طول 
حیات هر اریتروسیت در حدزد 100-120 روز بوده که بعد از ختم دوره حیات توسط 
حجرات ۹۷5610 6 0۳2820 11061627 111010 از خون دور میگردند ۱ خصوصاً در 
طحال و مععظ ار 

مانند سایر نغشاهای حجروی بدن غشای ارتیروسیت ها نیز از لیپید و پروتین ساخته 
شده و چندین نوع پروتین در غشای ارتیروسیت وجود دارند که ازجمله آن انتی جن هاي 
0 مسول گروپ های خون نیز شامل میباشند . ۱ 
۱ شکل ارتیروسیت ها نسبت موجودیت 0 بنام 50601111 مسحافظه 

گردیده که فلامنت های 0 با غشای حجره توسط يك پروتین بنام 2106111 وصل ‏ 

۱ گردیده است . فلامنت های 3201112 و یکتعداد پروتین های دیگر نیز وجود دارند . جز اساسی 
ارتیسر‌وسیت ها را هیموگلوبین تشکیل میدهد که از نظر ساختمان از يك پروتین بنام 
هو یسك ,00۲011۷۲۱۲ حاوی 1۲01 بنام 0 ساخته : شده است . که هر 
مالیکول گلوبولین از چار حلقه پولي پیپتید بوجود آمده که ترکیب حلقه های پولي پیپتید آن 
متفاوت بوده و در تنیجه آن چندین نوع هیموگلوبین تشکل مینماید که همیوگلوبتن نارمل 
کاهل عبارت از 2 ۳۱9-۸۵ ۳۱9-۸ و شکل غیر نورمال آن عباوت از 10-5 میباشد که 
در 0156256 6611 ٩161616‏ بشاهده میرسد. 

يك قسمت از هیموکلوبین اریتروسیت ها حاوء ی يك سستم انااتاكبوده که در کنترول 
11 خون با حفظ سویه سودیم , در اریتروسیت ها اجرای , وظیفه منیماید که در اين پروسسه 
انرژی مورد رورت ااز 0 »3 6 2112670 گلوکوز و تولید ۸۳ بدست 
" میاید . 5 1 
اریتروسیت های جنيني اکثرا هسته دار بوده و هیموگلوبین آن نیز متفاوت میباشد و بنام 0 
]- یاد میگردد به هر حال در اضر حیسات جنینیاریتروسیت ها تکامل نوده و توسط 
اریتروسیت های کاهل تعویض میشوند . 


۱ سح 








سا 


فتدان هیموگلوبین در خون بنام 2 باد گردیده , که در این حالات 
اریتروسیت ها کو< حك و خاسف میباشند یعنی 0113 110۲0 و تسسیت 0 ند . 

22612 از فقدان آهن در رژیم غذائنی - ضایع شدن مقدار زیاد خون به هر علت که 
باشد مثلاً خونریزی در اثنای 1106105112111011 و يا کرم ها ی ۵ , و 
چنان تخریب اریتروسیت ها به هر دلیل که باشد بوجود مياید. که ۸112017012 تخسریب 
اریتروسیت هارا بنام 2 1۳] 120111017 نیز یاد مینماید . همچنان عدم موجودیت 
پروتين ما۸ سیب تغیر شکل اریتروسیت ها گردیده و اکثر اریتروسیت ها شکل کروی 
را بخود میگیرند . که این حادئه بنام 25 5۳0116۲0 یاد میشود هم چنان مرض ملاریا 
و 0166866 6611 510116 نیز سیب تخریب وسیع اریتروسیت ها شده میتواند . 

اشکال غیرنورمال اریتروسیت ها در خون بنام 0055 0011110 و جسامت های 
مختلف اریتروسیت ها در خون بنام 5 ۸1۱150 یاد میگردد . 


2 - 65 ۱000م, 1 

تفاوت بین لوکوسیت ها و اریتروسیت ها: ۲ 

8 - بر خلاف آربتروسیت ها لوکوسیت ها حجرات حقیقی اند که هر دام انا دارای ۱ 
هسته - مایتوکاتنریا - گولجی کامپلکس و دیگرارگانیل ها میباشد. . 

- لوکوسیت ها هیموگلوبین ندارد از اینرو در حالات غجر تلوین شده . بي رنگ 

6 - برخلاف اریتروسیت ها لوکوسیت ها متحرك و بسیار فعال میباشند . 

0 - اریتروسیت ها در حالت عادي از اوعیه خارج شده نمی توانند در حالیکه 
لوکوسیت ها به اسانی از اوعیه داخل انساج اطراف خود میگردد . 

6 - لوکوسیت ها نظر به اریتروسیت ها حیات کوته دارند . 





نگ 


۱ وم« 


انواع لوکوسیت ها 

لوکوسیت ها نواع مختلف دارند ‏ یکتعداد از لوکوسیت ها در سایتوپلاز خود 
حاوي یکتعداد دانه ها بوده و بنام 0165 27271010) یاد میگردند که نظر به خصوصیات 
دانه های رنگه این گسرانولوسیت ها شامل 5 - 051۳00۳۲15 - و 
15[ میب‌اشند .بر خلاف یکتعداد از لوکوسیت ها بدون دانه بوده و بنام 
5 ۸81211010 یاد مسیگردند که شامل 5 ۷۲۱۵0۵ و 0۷۲65 1۱0120 


تعدار لوکوسیت ها در يك ملي مترمکعب خون در حدود 10000 - 5000 بوده که 
اوسط آن 7000 میباشد .از جمله آن 70 - 60 فیصد را نوتروفیلل ها - 30  20-‏ 


فیصد را لفوسیت ها - 3 - فیصد را ایزنوفیل - 3 فیصد را مونوسیت ها و افیصد را 


زوفیل ها تشکیل میدهد نی در هر ملی متر مکمب خون در حدود6000 -30000 


۱ برترفل و 200 - 23 عدد زوفیلوجود دارند . 


جسامت لک سیت ها ۱ 7 
جسامت لوکوسیت ها در خون و بالاي سلاید هموار شده یا خون خشك متفاوت میباشد 


۱ . یعنی جسامت لوکوسیت در شکل خشك شده نظربه خون زیاد است . تقریباً قام گرانولوسیت 
ها و مونوسیت ها بالای سلاید خشك شده در حدود 10 میکرومتر قطر داشته . در حالیکه 
لفوسیت ها ی کوچلت 6-۵ میکرومتر و لفوسیت های بزرگ در حدود 12-13 میکرومتر 


قطر دارند . بعضاً جسامت مونوسیت ها نیز زیاد تر از 10 میکرومتر میباشند . 


جپج۰پ۰ب--حس- 1[ 


۱ ترتیب عبارت از هسته - مایت وکاندر یا 7 لایزوزوم -میکروزوم- ندوپلاز مین ریتیکولوم 
و رایبوزوم میباشد. اين عملیه زمینه را رای مطالعه اجزای حجرو: ی مساعد میساژد. ‏ 


2 - (۲اکاعدی ماعوا 

اساس این میتود را تراکم مواد مختله رنکه در تواحی مخت حجر تشکیل میدهد. 
۱ به كمك این میتود مواد شحمی 7 پرو نینی - کارپوهایدریت -مواد غیر عضوی و یکتعداد 
انزیم ها در حجره تثبیت میگردد . 


3 - (م۲2همنباه منل2 
در اين میتود یکتعداد مواد رادیو اکتیف داخل عضویت میگردد . که این مواد توسط 
حجرات خاص بدن اخدّ میشود 1 و باین ترئیب سنتییز و افراز مواد مسختلف در حجره تنعی 


: میگرده. 


4 7 اکاقاماللن مصتصط] ‏ ۱ 

در این میتود يك ماده اجنبی به شکل انتی جن داخل یدن گردیده. که در-مقایل آن 
نتیبادی مخصوصه تشکل مینماید. به کمك این عملیه موقیعت پرو وتان های خاص در حجره 
تعین م و ۰ ۱ 


1110 
۱ عبارت از یکتْعداد تغیرات و تحولات است که در اثنای ساختن سلاید بوجود آمده و به 
اشکال ذیل تظاهر مینماید: 
1 - ع»عهاه9۳ يا جمع شدن نسح. 
2 - 0۲661۳2121100 یا رسوب مواد کیمیاوی در بین نسح. 
3- ۲۰0۱05 , و ک5کزس یا قات شدن نسج. . 


یه _ِ 





۱ تقریظ 
کتاب را که محترم پوهندوی دوکتور بری صدیقی جهت ترفیع به رتبه علمي پوهنوالی 
به رشته تحریر در آورده اسث . از جمله ضرورت های دیپارقنت هستولوژی و پوهنحی طب 
بوده. که مفردات درسی آن مطابق کوریکولوم درسی پوهنحی طب میباشد . 
درتحریر این کتاب ازمنابع بسیار جدید طبی دور معاصر استفاده بعمل آمده است. این 
کتاب بصورت بسیار منظم . سستماتيك در بیست و يك فصل تهیه و ترتیب گردیده.که شامل 
بخش های سایتولوژی -هستولوژی عمومی و هستولوژی خضوصی یا سستماتيك میباشد . 
در این کتاب کوشش زیاد به عمل آمده تا در پهلوی مسایل تيوريك رسم های بسیار 
واضع شيم‌اتيك و منظره های میکروس کوپيك انساج و لهضاً تهیه گردد.تا محصل را 
علاوه از آموختن مسایل تیوریکی در کار های عملی نیز رهنمائي و کمك ناید . 
قابل یاد آوری است که محترم پوهندوی دوکتور بری صدیقی در تحریر اين کتاب 
متحمل زحمات زیاد گردیده و از تجارب چندین ساله خویش در مضمون هستولوژی استفاده 
نموده و مسایل بسیار مغلق هستولوژی را به شیوه بسهار بسیط و روان تشریح نوده است . 
پاید خاطر نشان ساخت که در تحریر اين کتاب تام نورم های نشراتی و اکادميك 
مراعات گردیده : یعنی کتاب دارای تقریظ - مقدمه - فهرست هندرجات - صفحه بندی و 
مأخذ بسیار جدید میباشد . ۱ 
اینجانب به صفت استاد رهنما اين کتاب را دقیقا مطالعه نموده و آنرا از هر حاظ يك 
کتاب مکمل , و قابل استفاده ارزیابی مینمائیم ۰ در آخر موفقیت - صحت و انرژی زیادی را 
در اینده برای پوهندوی دوکتوربری صدیقی از دربار ایزد متمال تا دارم . 
ومن الله توفیق 
پوهنوال دوکتور حبیب الرحمن یوسفزی 
شف دیبارهنت اناتومی 


7 هم ی ی یچ خسن ی خی ی .اي ی يم يس سین + ی ی ی مکی ی یی ی نی ی ی مين ی يم اي ی 





۰ 
ای رال ی ی لین رتش رت ی ی تیاعر( 
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بسم الله الر همن اثر هیم 


صقدمه 


۱ هستولوژی یا ۸۵۱0۲۳ ۷10۲0500010[ از مطالعه حجرات. انساج و اعضاً بدن ‏ 
به كمك میکروسکوپ بحث نوده»و يك بخش از مورقولوژی اجسام حیه میباشد مضمون 
هستولوژی در سه بخش اساسی یعنی سایتولوژی - هستولوژی عمومی و هستولوژی 
خصوصی با مطققعه نسجی اعضا ء مطالعه میگردد . ۱ ۱ 

در شرایط فعلی با پیشرفت ساینس و تکنالوجی فسایل بسیار جدیدی به کمك 
میکروسکوپ های بسیار مدرن و پیشرفته و میتود های جدید کشف گردیده و هر روز مطالب 
جدید در بخش هستولوژی اضافه میگردد. اين پیشرفت ها زمینه را برای تغیرات مرضی 
۱ حجرات و انساج و تشخیص این تغیرات پتالوژيك آماده ساخته است . 

آمرزش مضمون هستولوژی اساس مضمون پتالوژی را تشکیل ذاده,و پتالوژی علم ۱ 
است که تغیرات مرضی حجرات - انساج و اعضاً ومیکانیزم بوجود آمدن پذیده مرضی را 
بصورت مفصل بیان مینماید ۱ و حتی گفته میتوانیم که اساس طبایت اسانی را - پتالوژی 
تشکیل میدهد. 

۱ اين کتاب در بیست ويك فصل مطابق مفردات مضمون هستولوژی و کوریکولوم 
درسی پوهنحی طب به رشته تحریر در آمده و از منابع بسیار معتبر و جدید در ویر اين کتاب 
استفاده به عمل آمده است . ۱ 

۱ همچنان در این کتاب شدٌ شش به عمل آمده است که مطالب به شیوه ساده و روان 
تحریر شود و تا حد هم کو شش گردیده که مطالب بسیار مقلق این مضمون در رسم های 
شيماتيك و دیاگرام ها توضیع گرده 

این کتاب در صنف اول و صنف دوم پوهنطی طب تدریس گردیده و شش زیاد به 
عمل آمده که يك کتاب جامع و قابل استفاده برای محصلین پوهنحی طب باشد,بنااً اگر در 


‌ ری بح ی اي نوبز ی ی و اي لیم 

۰ 

۰ 
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۰ ۱ 
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۱ 
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تحریر این کتاب کدام اشتباه وجود داشته باشد آمید که مرا عفو نموده و متوجه اشتباه خود 
ساخته تا در آینده از اشتباهات جلوگیری به عمل آید . 

در آخر از اداره محترم افغان پوهنتون - محترم پوهاند دوکتور مهرمحمد اعجازی - 
محترم پوهاند دوکتور محمد احسان ار - و محترم پوهنوال دوکتور حبیب الرحمن یوسفزی 
استاد رهنما اینجانب که مرا در تحریر و چاپ این کتاب یاری و مدد رسانیده اند يك جهان 
نون و سپاس گذارم و برای ایشان از دربار خداوند متعال عمر دراز میخواهم ‏ 

و من الله توفیق  .‏ 
پوهندوی دوکتور بری صدیقی . . . . 











ی ی ات ید ود مت کی و 


" فصل اول 
تعریف هستولوژی 


میکروسکوپ 


رو 
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حو چاپ محنوظ است 








ین سا 














تاریخ ۱":۳/۸((,(۳۰۰۰ 
ث_ ۱ ۱ ۱ افغان پوهنتون 
به رباست محترم پوهنحی طب ‏ ۱ 
کتاب هستولوژی را که پوهندوی دکتوربری صدیقی تحریر و برای چاپ اماده ساخته 
است. مورد مطالعه عمیق من قرار گرفت. کتاب مذکور حاوی مفردات درسی مضمون 
هستولوژی بودهء که مباحث مفصل را درباره حجره. انواع انساج بدن بصورت عمومی. انساج 
خصوصی بدن؛ وسستم های بدن با اعضای پنجگانه حسی مطابق کوریکولوم درسی پوهنحی ‏ 
" طب تشریح نوده است. که دربیست ويك فصل تنظیم گردیده ومطایق به مفردات هر فصل ‏ 
دياگرام ها و شیماهای واضح و گویا در کتاب گنجاینده شده ,که شاگردان را در شناخت . 
ساختمانهای حجره و نسج کمك نوده,و فراگيري درس های هستولوژی را سهل میسازد. فصل ‏ 
اول کتاب براي میتود های اختصاصی هستولوژی. تهیه انساج» طریق استفاده از 
میکروسکوپ و انواع میکروسکوپ ها اختصاص داده شده که برای تدریس بهتر و موثر 
محصل دارای ارزش خاص است . 
مان کتاب با ادیبات قابل فهم و روش عملی با دقت کامل تحریر گردیده است. در 
کتاب مذکور نورم های نشراتی با داشتن تقریظ . مقدمه ۰ فهرست مندرجات , فصل بندی 
معقول و ریفرنس مراعات گردیده و با استفاده از کتب و نشرات جدید مطالبی در اين کتاب از 
معلومات تازه در مورد حجره و هستولوژی نیز افزود گردیده است . 
لذا چاپ اين کتاب را برای محصلین پوهنتصون افغسان فوق العاده مفید و پر . 


ارزش می‌دانم. 
ج...اآا ‏ بااحترام 
پوهاند دوکتورمهر محمد اعجازی 
شف دیپارئنت جراحی . 





1 9 ۱ ۰ 
را زر هي يت اي اي اي نييزت ليميا یازا خر اقفر ره ۵ ۶ 6 ۳ 








 ظیرقت‎ 


کتاب هستولوژی را که مخترم پوهندوی دوکتور بری صدیقی به رشته تحریر در آورده 
است ت. نتیجه ژحمات و تجربه چندین ساله ار در مضمون هستولوژی میماشد . تحریر این کتاب 
از جمله ضروریات پوهنحی طب بوده,که در آن مسایل بسیار مفلق و پیچیده هستولوژی با 
کلمات و جملات بسیار ساده وروان پیان و توضیع گردیده است . ۱ 
۱ در تحریر این کتاب از کتب و مواد درس بنیز چدد و با وش دنای معاص 
استفاده به عمل آمده است . 5 
این کتاب هستولوژی مطابق پردگرام درسی پرهنحی اطب بوده و قام مشکلات 
محصلین را در این مضمون رفع مینماید قام مسا ین کتاب هر آموزش بخش های.» مختلفٍ 
طب خصوصاً اناتومی : - فزیولوژی و پتالوژی کمك زیاد مینمایة  ..‏ < 
این کتاب در بیست و يك فصل تنظیم و ترتیب گردیده ام مطالب آن په صورت 
منظم مطابق مفردات درسي مضمون هستولوژی ۶ کوریکولوم درسی پوهنخی طب میباشد . ۱ 
اين کتاب ام نوزم های نشراتی مراعات شده یعنی کتاب دارای قرط - مقدمه-فهرست ۱ 
مندرجات - صفحه پندی و مأخذ میباشد . ۱ ۱ 
در خر به مزلف کتاب مزفقیت فقیت های مزیدی را از بر خداوند متعال خواهانم . 
۱ تِِِ« ر من الله توفیق 
۳ پوهاند دوکتورمحمد. احسان انقر 
شثف دیپارقنت اطفال 








